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Neue UKW-Röhren 


Die neuen Rundfunkgeräte der Saison 1952/53 werden zum größten Teil mit Röhren der 
sog. Novalserie bestückt sein. Zur Ergänzung dieser Serie wurden einige neue Röhren- 
{ypen geschaffen. Vor allem fehlte hierbei eine Mischröhre. Da die Novalröhren (Pico 9) 
neun Scckelstifte haben, konnte man wieder, wie bei den Schlüsselröhren, eine Triode mit 
einer Heptcede kombinieren und Gitter 1 des Triodenteils wie Gitter 3 des Heptodenteils 
an besondere Sockelstifte führen. Die so entstandene ECH 81 kann universell ver- 
wendet werden. Bei AM wird sie in üblicher Weise als multiplikative Mischröhre ein- 
gesetzt. Bei FM dagegen wird zumeist nur der Triodenteil (additiv) als selbstschwingende 
Mischröhre benutzt; der Heptodenteil wird als weitere Z£f-Stufe vor die auch bei AM im 
Zf-Teil benutzte Röhre EF 85 geschaltet. Es gibt auch Geräte, welche zwei Röhren ECH 81 
enthalten, um den Oszillator nicht umschalten zu müssen. In diesem Falle hat man in den 
beiden ECH-Röhren je ein Triodensystem als Oszillator für UKW und die übrigen Wellen 
zur Verfügung; es wird bei FM der Heptodenteil einer Röhre zur Hf-Verstärkung, der 
Triodenteil ais selbstschwingende Mischröhre benutzt. Der Heptodenteil der zweiten Röhre 
dient zur Zf-Verstärkung. Bei AM wird dieser Heptodenteil wieder zur Mischung gebraucht. 
Der Triodenteil der zweiten Röhre kann bei FM als zweite Niederfrequenzverstärkerstufe 
benutzt: werden. Die neuen Röhren kommen bei Telefunken und Valvo, teilweise auch 
bei Lorenz heraus. 

Die Geräte der neuen Saison zeichnen sich dadurch aus, daß ihr UKW-Teil eine hohe 
Empfindlichkeit, ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis und eine gute Strahlungsfreiheit hat, 
daß also der Teil der Oszillatorschwingung, welcher als Störschwingung über die Antenne 
zusgestrahlt wird, möglichst klein ist. Diese drei Forderungen werden u.a.durch eine UHf- 
Vcrverstärkung erfüllt. Als Röhre für diese Stufe wird entweder der Heptodenteil der 
Mischröhre, oder eine EF 85 (geregelt) oder eine EF 80 (ungeregelt) verwendet. 

Als selbstschwingende Mischröhre kann man auch eine neugeschaffene steile Triode, 
die EC 92, nehmen. Diese entspricht elektrisch einem einzelnen System der ECC 81. Die 
EC 92 ist keine Novalröhre, sondern eine (siebenstiftige) Miniaturröhre (Pico-7-Miniaturröhre). 

Ein Nachteil der kombinierten AM-FM-Empfänger war bisher, daß man zur Amplituden- 
und Frequenzdemodulation verschiedenartige Dioden benutzen mußte. Die Diodensysteme 
zur Frequenzmodulation müssen einen besonders niedrigen, die zur Amplitudendemodu- 
lation dagegen können einen höheren Innenwiderstand haben. Das bedeutet zwei verschie- 
dene Röhren. Man ging nun von der EBC 41 aus, beließ ihr nur ein Diodensystem zur Am- 
plitudendemodulation, fügte aber zwei Dioden mit niedrigem Innenwiderstand zur Fre- 
auenzdemodulation hinzu. Eines dieser Diodensysteme erhielt eine besondere Katode, so daß 
man mit dieser Röhre (EABC 80) auch Ratiodetektorschaltungen aufbauen kann. Außer- 
dem steht das Triodensystem zur N£-Verstärkung zur Verfügung. 

Mit den neuen Röhren ergibt sich eine Anzahl bemerkenswerter Kombinationen in der 
Röhrenbestückung (siehe untenstehende Tabelle). 

Um eine Ausstrahlung der Oszillatoramplitude über die Antenne möglichst zu verhin- 
dern, empfiehlt es sich u.a., bei FM eine H£-Stufe vor die selbstschwingende Mischröhre zu 
setzen. Schaltungen ohne Vorröhre wie I und VII in der Tabelle, sind deshalb weniger 
vorteilhaft. Außerdem bringt eine Vorröhre noch Verstärkungsgewinn, den man gerade 
bei FM gut gebrauchen kann. Verwendet man für UKW eine ECH 81 als Hf- Vorröhre 
und Oszillator, so findet allerdings noch eine, wenn auch geringe Verkopplung statt (Fall 
II und III), die zwischen dem Oszillator- und dem UKW-Eingangssystem besteht. Dadurch 
gelangt Oszillatorspannung auf das Eingangsgitter und damit in die Antenne, und es ist 
fraglich, ob sich die Störstrahlungsforderungen einhalten lassen. Besser sind deshalb die 
Schaltungen IV und V, bei denen sich Vorröhre und Oszillator in verschiedenen Röhren- 
kolben befinden. Bei den Schaltungen IV und V sind Oszillator und Zf- Verstärker in 
einem Kolben vereinigt und es besteht eine kapazitive Verkopplung von der Anode des 
Zf-Systems über die Mischtriode auf das Gitter des Zf-Systems. Mian muß in diesem Falle 
den Außenwiderstand durch zusätzliches Bedämpfen des Anodenkreises nur so groß machen. 
daß Sicherheit gegen ungewollten Schwingungseinsatz besteht. (Forts. siehe nächste Seite) 
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{) Oder EF 85. — °) In Reflexschaltung (Hf und Zf£). — °’) In Gitterbasisschaltung. — ') Als End- 
röhre nimmt man am besten die FL 41 oder EL 11. — °) Statt der EF 85 kommt auch die EF 41 in Frage. 
*) Nur als Beispiel; diese Bestückung dürfte wegen gewisser Nachteile kaum angewandt werden 


Nächste Funkausstellung — 
erst im Frühjahr 1953 


Die Pressestelle der Arbeitsgemein- 
schaft der deutschen Rundfunkwirt- 
schuft teilt mit: 

Die große Deutsche Rundfunk- und 
Fernsehausstellung, die für den 22. bis 
31. August 1952 in Düsseldorf vorbe- 
reitet wurde, ist auf Beschluß des zu- 
ständigen Beirats der deutschen Rund- 
funkiniustrie in Übereinkunft mit der 
Nordwestdeutschen Ausstellungsgesell- 
schaft in Düsseldorf auf den 27. Fe- 
bruar bis 8. März 1953 verlegt worden. 

Die Ausstellung soll eine umfas- 
sende Leistungsschau der deutschen 
Rundfunk-Empfangsgeräte bilden, ins- 
besondere die nunmehr zur Vollen- 
dung durchkonstruierten Ultrakurz- 
wellen-Empfänger zeigen. Sie soll 
zweitens die großartige technische Ent- 
wicklung auf dem Gebiet der Magnet- 
ton- und Schallplattengeräte veran- 
schaulichen. Die Ausstellung soll drit- 
tens der Auftakt für die westdeut- 
schen Fernseh - Programmsendungen 
werden. 

Der Nordwestdeutsche Rundfunk gab 
aber kürzlich bekannt, daß er ein 
brauchbares Fernsehprogramm für ganz 
Westdeutschland erst vom Frühjahr 
1953 an zu bieten vermag. Durch diese 
Mitteilung hat der dritte Teil der 
Ausstellung vorläufig an Interesse für 
die Besucher verloren. 

Weil sich die Rundfunkgeräte an das 
Ohr, die Fernsehempfänger dagegen 
vornehmlich an das Auge wenden, und 
weil sich dementsprechend elektro- 
akustische und elektrooptische Geräte 
technisch wesentlich unterscheiden, 
hätte man zu dem geplantenTermin eine 
große Rundfunk- und Fono-Ausstel- 
lung durchführen können, um dann 
zum Start des westdeutschen Fernseh- 
programms im Frühjahr 1953 der 
neuen zweiten Sparte des Rundfunks 
eine eigene kleinere Schau zu wid- 
men. Nicht zuletzt mit Rücksicht auf 
die notwendige Rationalisierung im 
deutschen Ausstellungswesen hat sich 
die Rundfunkindustrie jedoch ent- 
schlossen, die ganze Ausstellung auf 
Februar—März 1953 zu verlegen. 


* 


Der Beschluß des Beirates — einer 
Institution der Fachgruppe Funk und 
Fernsehen im Zentralverband der deut- 
schen elektrotechnischen Industrie — 
kam gewiß überraschend, auch wenn 
er die seit Mai kursierenden Gerüchte, 
die Funkausstellung im Jahr 1952 aus- 
fallen zu lassen, bestätigt. Es wäre gut 
gewesen, wenn man einen solchen 
Beschluß früher gefaßt hätte; darüber 
dürften sich alle Beteiligten einig sein. 
Über die Gründe, die zu der Verschie- 
bung der Ausstellung führten, wird 
noch manches zu sagen sein. Zunächst 
hat man den Termin für die nächste 
Große deutsche Rundfunk- und Fern- 
sehausstellung auf die Zeit vom 27. Fe- 
bruar bis 8. März 1953 festgesetzt. Auch 
über diesen Termin wird man noch 
mehrfach diskutieren. Die Funkaus- 
stellung war stets der Auftakt der Sai- 
son, sie hat sich als der gewaltige 
Trommler für den Kauf von Rund- 
funkgeräten in der jeweils bevorste- 
henden Saison bewährt, und die hohen 
Unkosten einer Ausstellung konnten 
auf diese Weise von der Industrie 
leicht hereingebracht werden. Eine 
März-Ausstellung würde diese Eigen- 
schaft nicht haben können. auch dann 
nicht, wenn sich das Fernsehen als zu- 
sätzlicher Magnet erweist. Die Indu- 
strie dürfte ferner kaum geneigt sein, 
ihre neuen Geräte-Typen am Ende der 
Saison statt zum Beginn einer neuen 
herauszubringen. So scheint uns der 
Termin der Ausstellung nicht gut ge- 
wählt. Über den Termin der nächst- 
jährigen Ausstellung wird man sich 
deshalb noch eingehend unterhalten 
müssen, und wir zweifeln nicht, daß 
die erfahrenen Wirtschaftler und Wer- 
befachleute der deutschen Radioindu- 
strie für die nächstjährige Große 
deutsche Rundfunk- und Fernsehaus- 
stellung den besten und einzig rich- 
tigen finden. 
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Synthetische Bilder 


Es mutet fast wie moderne Magie an, 
wenn man sich vergegenwärtigt, daß auf 
dem Schirm eines Fernsehempfängers 
Bilder sichtbar gemacht werden können, 
die nicht die Reproduktion einer Vor- 
lage, sondern einer imaginären gedanken- 
mäßigen Konstruktion sind: Ein paar Röh- 
ren, welche in bestimmter zwangsläufig 
vorausbestimmter Reihenfolge periodische 
Schwingungen ausführen, bringen diese 
Zauberei zustande. Ein Bild wie das hier 
angedeutete Gesicht benötigt beispiels- 
weise etwa fünfzehn Röhren zu seiner 
rein elektrischen Erzeugung. 


N Vorschlag 
für ein 
Synthetisch 
durch eine 
Röhrenschal- 
tung zu erzeu- 
gendes Fern- 
sehbild 


Da mit zunehmenden Bildeinzelheiten 
die Anzahl der benötigten Röhren sehr 
schnell steigt, haben diese elektrischen 
Bilder allerdings praktisch nur soweit 
Bedeutung, als es gelingt, mit geringem 
Aufwand bestimmte geometrische Figuren 
zu produzieren, welche durch charakte- 
ristische Veränderung ihrer Form und 
Amplitude beim Passieren des Fernseh- 
übertragungsweges bestimmte Eigenschaf- 
ten des letzteren erkennbar werden las- 
sen. Man verwendet bisher für diesen 
Zweck die sog. Testbilder, welche jeder 
Fernsehsender vor Beginn seines eigent- 
lichen Programms kurzzeitig ausstrahlt, 
um eine Kontrolle der Empfangsbereit- 
schaft der Fernsehempfänger zu ermög- 
lichen. Für den Fernseh-Service, der auf 
diese Testbilder weitgehend angewiesen 
ist. sind diese Sendungen in ihrer Dauer 
natürlich viel zu kurz, so daß nach Mög- 
lichkeiten gesucht werden mußte, einen 
vollwertigen Ersatz in Form eines Meß- 
geräts zu schaffen, das ohne den Auf- 
wand einer Sendeapparatur Testbilder 
liefert, um damit den Service von den 
Sendezeiten der Fernsehsender unabhän- 
gig zu machen. 


Wir zeigen hier erstmalig ein sol- 
ches synthetisches Bild, das — 
aus elektrischen Impulsen zusammen- 
gesetzt — die wesentlichen Merkmale des 
bekannten senderseitigen Testbildes auf- 
weist, so daß damit Fernsehempfänger in 
gleicher Weise wie mit diesem überprüft 
werden können (siehe die Aufnahme mit 
Schachbrettmuster im Kreis, das elek- 
trisch besonders schwierig herzustellen 


— | 





Synthetisches Testbild, wie es mit einem Fern- 
seh -Servicegerät der Grundig - Radio - Werke 
rein elektrisch hergestellt wurde 
(Aufnahme: C.Stumpf) 


ist). Die Impulsfolge, welche auf dem 
Bildschirm das dargestellte Bildmuster 
ergibt, entstammt einem Gerät der im 
Grundig Fernsehlabor entwickelten Meß- 
geräte - Reihe für den Fernseh - Service. 

P. Marcus 


Hohe Töne aus der Eierschale 


Während Harald Bode kürzlich in einem 
Atelier der Bavaria seine neueste Elek- 
tronenorgel vorführte, verriet Rudi Pfen- 
ninger (Sie wissen, das ist der Schöpfer 
der gezeichneten, synthetischen Musik 
und auch des kleinen Hochton - Falten- 
lautsprechers, der vor einigen Jahren viel 
von sich reden machte) an Erich Schwandt 
einen genial einfachen Trick zur Ver- 
besserung der Hochtonwiedergabe. Die 
spitze Hälfte einer Eischale, in die Konus- 
membran eines Lautsprechers eingeklebt, 
solle diesen zu einem wirklichen Breit- 
band - Lautsprecher vervollkommnen und 
die Abstrahlung der Höhen mehr ver- 


mm 


Neue UKW-Röhren (Fortsetzung von der 1.Seite) 


Verwendet man eine EF80 als Vorröhre, 
so ist die Empfindlichkeit höher und das 
Signal - Rauschverhältnis besser, denn deı 
Systeme wirksam (siehe oben). Es brauchen 
Rauschwiderstand der EF 80 beträgt nur etwa 
1kQ gegenüber 85 kQ bei der ECH 81 (Schal- 
tung VI). Noch besser ist die steile EC 92 als 
selbstschwingende Mischröhre (SchaltungVIII), 
da dann die Empfindlichkeit noch größer ist 
nnd Schaltung und Umschaltung übersicht- 
licher sind. Die hier geschilderten Vorzüge 
werden auch bei Verwendung zweier ECH 81 
und getrennter Ausnutzung der beiden C- 
in diesem Falle nur Gleichspannungs- und 
Zf-Leitungen beim Übergang von FM zu AM 
umgeschaltet zu werden. 


In der Schaltung IX wird die EC92 als 
Eingangsröhre in Gitterbasisschaltung ver- 
wendet. Man erhält dabei keine Aufschauke- 
lung der Antennenspannung wie in den vor- 
hergehenden Fällen. Da der Eingangswider- 
stand der GB-Schaltung sehr niedrig ist (um 
200 2), braucht man den Eingangskreis nicht 
abzustimmen. Trotzdem erhält man in der 
Praxis eine 2- bis 4fache Verstärkung in der 
GB-Stufe. Führt man die Ausgangsspannung 
der letzteren an eine Anzapfung der Oszil- 
latorspule, so kann man die Gesamtverstär- 
kung noch weiter steigern. Schaltung X ent- 
spricht der Schaltung IX, jedoch sind bei 


Siehe auch die diesem Heft beigefügten 
RÖHREN-DOKUMENTE 


der ECC 81 die Systeme der 
in einem Kolben vereint. 


Um mit vier Röhren auszukommen, kann 
man mit zweifacher Mischung arbeiten. Man 
muß aber zwei stark verschiedene Zwischen- 
frequenzen verwenden, um gegenseitige Be- 
einflussungen zu vermeiden, z.B. 27 MHz 
und 10,7 MHz. 

Die neuen Röhrentypen gibt es für 
selstromgeräte mit einer Heizspannung von 
6,3 V (EABC 80, ECH 81, EC 92) und für All- 
stromgeräte mit einem Heizstrom von 0,1 A 
(UABC 80, UCH 81, UC 92) Da die 
ECH 81 einen Heizstrom von 0,3 A hat, kann 
sie auch in Fernsehempfängern verwendet 
werden. Die EABC 80 mit 0,45 A Heizstrom 
eignet sich hierfür nicht. Aus diesem Grunde 
wurde noch eine PABC 80 mit 0,3A Heiz- 
strom geschaffen. 

Auch eine neue, indirekt geheizte Gleich- 
richterröhre, die EZ 80, ist in der Noval- 
serie (Pico 9) zu finden. Sie trägt den erhöhten 
Anforderungen der kombinierten AM-FM-Ge- 
räte Rechnung. Bei einer höchstzulässigen 
effektiven Transformatorspannung von 2X, 
350 Volt kann man maximal 90 mA Gleich- 
strom entnehmen; zwischen Heizfaden und 
Katode ist eine Spannung von 500 V (Spitze) 
zugelassen. Tk 


beiden EC 92 


Wech- 


bessern als es z. B. das gebräuchliche 
Einkleben eines gewölbten Uhrglases zu 
tun vermag. 

Gehört, getan — ich mußte es auspro- 
bieren. Eine Eischale in zwei Hälften 
sauber zu trennen hatte ich mir aller- 
dings viel leichter vorgestellt. Erst nach 
dem dritten Versuch gelang es mir, eine 
unbeschädigte Schalenhälfte zu bekom- 
men. Mit einer feinen Messer- und Drei- 
kant-Nadelfeile (Sägen sind viel zu grob!) 
ritzte ich zuerst längs einem aufgezeich- 
neten Strich die Schale eines gekochten 
Eies an. Nach und nach feilte ich mit 
ganz geringem Drück — das ist sehr 
wichtig! — bis auf das Häutchen durch 
Bei dieser Arbeit muß das Ei hohl auf- 
liegen, es darf nur an den Spitzen ge- 
halten werden. Nur die Ruhe nicht ver- 
lieren, denn es dauert eine ganze Weile, 
bis man fertig ist! Diese Arbeit nimmt 
man am besten auf einem Eierbecher vor. 
Als ich die Schale am ganzen Umfang 
aufgefeilt hatte, schnitt ich das Ei mit 
einer Rasierklinge in zwei Hälften. Vor- 
sichtig nahm ich nun Dotter und Eiweiß 
heraus (nur nicht die Kante dabei drük- 
ken) und schliff den Rand der Eischale 
auf feinstem Schmirgelpapier glatt und 
plan. Vor dem Schleifen läßt man die 
Schale mit dem Häutchen trocknen, 
dann wird das Ganze etwas steifer und 
es läßt sich leichter schleifen. Viel Ar- 
beit und Zeit wird gespart, wenn vorher 
sauber und gerade aufgefeilt wurde. 

Das Einkleben der Schalenhälfte in die 
Lautsprechermembran ist dann kein gro- 
ßes Kunststück mehr. Mit Uhu oder einem 
ähnlichen Klebestoff wird sie bald fest. 





Durch das „Ei des Pfenninger“ wird der alte 

Lautsprecher zum Breitbandgerät; eine halbe 

Eischale (spitze Hälfte) verbessert die Wieder- 
gabe der hohen Töne 


Ein Bekannter hatte sich vor Jahren 
einen größeren Lautsprecher von 27 cm 
Durchmesser aus Einzelteilen selbst ge- 
baut, Schwingspule und Spinne von Hand 
gefertigt, der in den hohen Tönen gar 
nicht befriedigte, es war ein „Brummer“. 
An diesem guten Stück startete ich den 
Eischalen-Versuch. Zuerst durfte er noch 
einmal „ohne“ tönen, dann hörten wir 
ihn „mit“ Eischale. Die Wirkung war 
überraschend, die hohen Töne kamen jetzt 
im Verhältnis sehr gut. Eine so große 
Wirkung hatte ich der Eischale nicht zu- 
getraut! Wie zu erwarten, hörte man die 
Verbesserung in der Achse des Lautspre- 
chers am stärksten. 

So zeigte sich das Ei hier als ein echtes 
Ei des Kolumbus, richtiger, als ein „Ei 
des Pfenninger“. Carl Stumpf 


Neue Schaltizeichen-Normen 


Der Deutsche Normenausschuß hat drei 
neue Normenblätter für Schaltzeichen her- 
ausgegeben: DIN 40710 bis 40 712. Im Blatt 
40 712 ergeben sich einige Neuerungen für 
den Hochfrequenztechniker. 


Widerstände. Das Zeichen für einen 
allgemeinen ohmschen Widerstand — ein 
längliches Rechteck — ist geblieben, dagegen 
fällt die mäanderförmige Linie für einen 
Meßwiderstand endgültig fort; ein rein ohm- 
scher Widerstand soll künftig durch das hin- 
zugefügte Zeichen „0?“ gekennzeichnet wer- 
den. Anzapfungen eines Widerstandes wer- 
den nur durch rechtwinklig abgehende Lei- 
tungslinien ohne Kreuzungspunkte darge- 
stellt. 


DAS NEUESTE 


Neue Schaltzeichen-Normen (Fortsetzung) 


Spulen, Wiceklungen. Das bisher 
allgemein für Induktivitäten geltende Zick- 
zack-Zeichen wurde fallengelassen und durch 
ein ausgefülltes Rechteck von der Größe eines 
Widerstandssymboles ersetzt. Ein zugehöri- 
ger Eisenkern wird durch eine dünne durch- 
laufende Linie, Massekerne oder Abschir- 
mungen werden durch gestrichelte Linien 
angedeutet, — Das neue Symbol hat gegen- 
über der Zickzack-Linie den Vorteil, daß 
sich der Umriß leichter zeichnen läßt. Das 
Ausfüllen des Feldes erfordert jedoch bei 
Tuschezeichnungen und Handskizzen einige 
Sorgfalt. 

Für die Hoch- und Höchstfrequenztechnik 
wird das bisherige Spulenzeichen (Schrauben- 
linie) zu vier aneinandergesetzten Halbkrei- 
sen vereinfacht. Diese Lösung erleichtert Un- 
geübten die Zeichenarbeit. — Neu ist auch 
die Unterscheidung zwischen Massekernen 
(ein Kurzstrich je Halbkreis) und unmagne- 
tischen Metallkernen (zwei bis drei Kurz- 
striche je Halbkreis). L-Abstimmungen, z.B. 
in Fernsehschaltungen, können dadurch bes- 
ser verdeutlicht werden. 


ÜUbertrager. An die Stelle der bisheri- 
gen Übertragerwicklungen tritt das neue 
Rechtecksymbol. Die Leitungen können in 
Längsrichtung oder quer abgehen. In der 
Hochfrequenztechnik sind die Halbkreise der 
beiden gekoppelten Spulen stets nach der 
gleichen Seite gerichtet. 





Transformator, 
Übertrager, 
Wandler 


Drosselspule, 
Wicklung 


allgemein 


mit Eisenkern 





EIER mit Massekern 


mit Schirmung 
für Hoch- und Höchstfrequenz: 





rn allgemein az 
m mit Eisenkern m 
SEN mit Massekern RG 
mit unmagnetishem 2 
Metallkern 
m mit Schirmung ON 
bekanntes Symbol 
—H für das elektrische Ventil, 
allgemein 
neves Symbol für Schaltungsglied 
mit nichtlinearer Strom-Spannungs- 
kennlinie, z. B. Germaniumdiode, 


eisengesättigte Drosselspule 


neues Kennzeichen 
für Hochfrequenzentstörung 


Kondensatoren. Hier wurde nur das 
Symbol für einen Durchführungskondensator 
unwesentlich geändert. 

Kennzeichen für Verstellbar- 
keit. Die Schaltzeichen für Einstellbarkeit 
(z. B. beim Trimmer) und stetige Verstellbar- 
keit (Drehkondensator) sind geblieben. Über- 
raschend ist jedoch, daß der schräge Pfeil 
für einen stetig verstellbaren ohmschen Wi- 
derstand (Potentiometer) wieder durch eine 
rechtwinklig angesetzte Pfeilspitze ersetzt 
wurde. 

Gleichrichter. Das Schaltzeichen für 
ein elektrisches Ventil wurde ergänzt durch 
ein Symbol für ein Schaltungsglied mit nicht- 
linearer Strom-Spannungskennlinie (einseiti- 
ges, nicht ausgefülltes Dreieck und Quer- 
strich). Das Anwendungsgebiet ist etwas 
weitgefaßt, z. B. Lichtbogenentladung, eisen- 
gesättigte Drosselspule, Germanium- 
diode. Das Zeichen ist also nicht allgemein 
für Germanium-Dioden anzuwenden, sondern 
nur dann, wenn ihr spannungsabhängiger 
Widerstand und nicht ihre Gleichrichterwir- 
kung ausgenutzt wird. Derartige Anwendun- 
gen finden sich aber auch bei Selenzellen, 
z.B. in den Heizspannungs-Stabilisatoren für 
Kofferempfänger (FUNKSCHAU 1952, Heft 10 
S. 181). Auch hierfür wäre also das neue 
Zeichen zu benutzen. 


* 


Als im Januar 1941 die Normblätter DIN 40 700 
„Schaltzeichen und Pläne für Fernmeldean- 
lagen“ erschienen, die sich in allen Einzel- 
heiten durch hervorragend gründliche Durch- 
arbeitung auszeichneten, legten die Fachzeit- 


schriften und Fachbuchverlage trotz der da- 
maligen Herstellungsschwierigkeiten und der 
damit verbundenen enormen Unkosten diese 
neuen Schaltzeichen allen zukünftigen Ver- 
öffentlichungen zugrunde. Sie taten das vor 
allem auch deshalb, weil sie den Eindruck 
hatten, daß mit diesen Normen für lange 
Zeit etwas Endgültiges geschaffen worden 
sei. Leider aber erwies sich diese Hoffnung 
als trügerisch, denn schon nach gut zehn 
Jahren bringen neue Normblätter sehr weit- 
gehende Änderungen, wie z. B. die Umstel- 
lung der Symbole für Drosseln, Übertrager, 
Hochfrequenzspulen und verwandte Schalt- 
elemente. Abgesehen davon, daß die neuen 
Symbole primitiv und häßlich wirken (die 
Spulen sehen z. B. so aus, wie sie ein An- 
fänger zu zeichnen pflegt), erscheinen sie 
auch in ihrem symbolhaften Ausdruck nicht 
gerade glücklich gewählt, denn das lang- 
gestreckte Rechteck ist nun einmal dem, der 
Schaltungen zeichnet und liest, als Zeichen 
für einen Widerstand gebräuchlich, und es 
erscheint seltsam, daß unter dem gleichen 
Zeichen, wenn es schwarz statt weiß gedruckt 
wird, nun eine Drossel oder Trafo-Spule ver- 
standen werden soll. 


Jeder Techniker wird es begrüßen, wenn 
die Schaltzeichen weiter vervollkommnet und 
verfeinert werden und wenn für neue Schalt- 
elemente neue Zeichen festgesetzt werden. 
Es ist aber abwegig, gute und bewährte 
Symbole plötzlich durch neue zu ersetzen, 
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ohne daß die neuen mehr als die alten aus- 
sagen würden oder überhaupt besser wären. 
Vor allem ist zu bedenken, daß durch die 
Einführung neuer Zeichen die alten nicht 
verschwinden, sondern auf Jahre und Jahr- 
zehnte weiterhin bestehen bleiben. Die Fach- 
bücher, die sich im Gebrauch befinden, wei- 
sen die gewohnten Zeichen auf, und auch 
Neuauflagen wird der Verlag aus Kosten- 
gründen gar nicht auf die neuen Zeichen 
umstellen können. 


Wir machen unsere Leser heute mit den 
neuen Schaltzeichen bekannt, damit sie deren 
Bedeutung kennen, wenn sie zufällig einmal 
Schaltungen zu Gesicht bekommen sollten, 
in denen schwarze Rechtecke auftauchen. Wir 
selbst nehmen zunächst davon Abstand, die 
rechteckigen Wicklungszeichen in den Schal- 
tungen unserer Zeitschriften und Bücher 
anzuwenden. Wir tun dies vor allem auch 
deshalb nicht, weil der Leser bei den ge- 
wohnten Spulen- und Trafo-Symbolen sofort 
den Eindruck einer Spule mit Selbstinduk- 
tion hat, so daß er die Funktion der Schalt- 
elemente greifbar vor sich sieht, während 
die Symbole nach DIN 40 710/12 darüber gar 
nichts aussagen. Vielleicht sind diese Sym- 
bole für große Übersichts-Schaltbilder der 
Starkstromtechnik, für die sie ja wohl in 
erster Linie gedacht sind, geeignet; für die 
Schaltungen der Radio- und Fernsehtechnik, 
denen man die Funktion eines Gerätes ent- 
nehmen will, sind sie nicht brauchbar. 


Ferroxdure, ein neuer Magnet-Werkstoff 


Im Verlaufe langjähriger von den Phi- 
lips-Laboratorien vorgenommener Unter- 
suchungen, die auch zur Entwicklung des 
hochpermeablen Ferroxcube geführt ha- 
ben, wurde ein neuartiger Werkstoff für 
Permanentmagnete, das Ferroxdure ge- 
funden. Der Name Ferr — 0x — dure 
weist bereits auf die Zusammensetzung 
und eine wichtige Eigenschaft hin. Es 
handelt sich nämlich um eine oxydische 
Eisen-Barium-Verbindung, die in bezug 
auf ihre magnetischen Eigenschaften 
hart ist. 


Beim Vergleich von magnetisch wei- 
chen mit magnetisch harten Materialien 
trifft man in Eigenschaften und Anwen- 
dung auf grundlegende Unterschiede. 
Weiche Materialien besitzen eine hohe 
Permeabilität. Da sie z. B. für den Bau 
von Motoren, Transformatoren und Hoch- 
frequenzkreisen verwendet und dort 
Wechselfeldern ausgesetzt werden, kommt 
den Verlusten, die hauptsächlich durch 
Hysterese- und Wirbelstromverluste ge- 
geben sind, eine besondere Bedeutung zu. 
Im Gegensatz dazu besitzen die für Per- 
manent-Magnete verwendeten magnetisch 
harten Werkstoffe im Besonderen eine 
hohe Koerzitivkraft. 

Bekanntlich gibt es zwei Hauptgruppen 
von Magneten, nämlich die Elektro- und 
die Permanentmagnete. Während man in 
vielen Fällen aus Gründen der Ersparnis 
von Kupfer und elektrischer Leistung von 
der Verwendung von Elektromagneten 
abkommt (abgesehen von Maschinen und 
Geräten, bei denen die bequeme Schalt- 
möglichkeit der Elektromagneten ausge- 
nutzt wird), enthalten fast alle hochge- 
züchteten Dauermagnetstähle Beimengun- 
gen von Metallen, für die die Internatio- 
nale Rohstoffkonferenz (IMC) einen spar- 
samen Verbrauch empfohlen hat (Wolf- 
ram, Molybdän, Mangan, Nickel und 
Kobalt). Dies ist bei dem neu entwickel- 
ten Magnetwerkstoff Ferroxdure von be- 
sonderer Bedeutung. Der Hauptbestand- 
teil von Ferroxdure ist eine oxydische 


Eisen - Barium-Verbindung (Barel) ° 


der Werkstoff enthält also keinerlei Roh- 
stoffe, deren Beschaffung auf dem Welt- 
markt erschwert ist Il. 

In Bild 2 werden zwei Entmagneti- 
sierungskurven gezeigt, und zwar A von 
Ferroxdure und B von einem hochwer- 
tigen Magnetstahl. Entmagnetisierungs- 
kurven stellen den II. Quadranten der 
über alle vier Quadranten gehenden Hy- 
sterese - Schleife!) dar. Für Permanent- 
magnete ist jedoch nur der II. Quadrant 


1) Sättigungskurve. 


von Bedeutung, so daß die anderen nicht 
aufgenommen werden. Derartige Kurven 
erlauben eine weitgehende Orientierung 
über die wesentlichen magnetischen Ei- 
genschaften von Permanentmagneten. In 
Richtung der Ordinate ist die Induktion 
(Gauß) und in Richtung der Abszisse die 
Erregungsfeldstärke (A/m) aufgetragen. 
Im vorliegenden Fall ist unter der nega- 
tiven Erregungsfeldstärke die Größe des 
Entmagnetisierungsfeldes zu verstehen 
(Koerzitivkraft). 

Ein Vergleich der beiden Kurven läßt 
zwei wesentliche Unterscheidungsmerk- 
male hervortreten. Während der Magnet- 
stahl eine hohe Remanenz und eine ge- 
ringe Koerzitivkraft besitzt, ist es beim 
Ferroxdure umgekehrt: Dieser Werkstoff 
hat zwar eine verhältnismäßig geringe Re- 
manenz, er läßt sich dagegen dank großer 
Kcerzitivkraft nur sehr schwer durch 
äußere Felder entmagnetisieren. Nun 


kommt es bei Betrachtung der magneti- 
schen Energie auf den Maximalwert des 
Produktes B'H an. Dieses Produkt liegt 
auch bei Ferroxdure günstig, etwa in der 
Größenordnung üblicher Magnetstähle. 








Bild 1. Der obere Ferroxdure-Magnet wird 

durch dieabstoßende magnetische Kraft beider 

Ringmagnete in der Schwebe gehalten. Der 
Glasbecher dient zur Zentrierung 
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DAS NEUESTE 


Ferroxdure., ein neuer Maguet-Werkstofl 





(Fortsetzung) 


Aus der hohen Koerzitivkraft des Ferrox- 
dure ergeben sich wichtige Konsequenzen 
für die Formgebung und die Anwendungs- 
möglichkeiten. Werkstoffe geringer Koer- 
zitivkraft bedingen verhältnismäßig lange 
Bavfermen, wofür als Beispiel die Huf- 
eisenform (umgebogener Stabmagnet) äl- 








Bild 2. 
Entmagnetisie- 
rungskurve von 
Ferroxdure (A) 
und von einem 
hochwertigen 


Magnetstahl (B) 

















terer Dauermagnete angeführt sei. Mo- 
derfne hochwertige Magnetstähle, z.B. Ti- 
conal, können dagegen in kurzen Baufor- 
men hergestellt werden [2]. In erhöhtem 
Maße trifft dies für Ferroxdure zu. Als 
Beispiel werden im Bild 3 zwei Lautspre- 
cher (Philips) gezeigt, von denen der linke 
einen hochwertigen Stahlmagneten enthält 
und der rechte mit einem Ferroxdure- 
Magneten ausgerüstet ist. Auffällig ist die 
geringere Einbautiefe des rechten, Laut- 
sprechers. Bild 1 zeigt. wie sich zwei 
Ferrcxdure-Ringmagnete, die axial und 
einander entgegengesetzt magnetisiert sind, 
sc stark abstoßen, daß der obere in einem 
Abstand von einigen Zentimetern frei 
schwebt. Ein solcher Versuch zeigt deut- 
lich die kräftige magnetische Abstoßung 
und gibt gleichzeitig einen Begriff von 
einem spezifischen Gewicht, das mit 
4,8 g/cm? weit geringer als bei den bis- 
her üblichen Magnetstählen ist. 





Bild 3. Zwei Philips-Lautsprecher, links mit 
hochwertigem Stahlmagneten (Ticonal) und 
rechts mit Ferroxdure 


Ferroxdure ist ein keramischer Stoff; es 
sieht etwa so aus wie das bekannte Ferrox- 
cube. Wegen seiner Zusammensetzung ist 
die elektrische Leitfähigkeit im Gegen- 
satz zu Magnetstählen außerordentlich 
klein. Der spezifische Widerstand ist grö- 
Ber als 10° Q cm. Diese Eigenschaft ist für 
manche Zwecke der Elektrotechnik beson- 
ders wertvoll. 

Es ist anzunehmen, daß Ferroxdure beim 
Bau von Elektromotoren und Generatoren 
sowie besonders in der gesamten Fern- 
meldetechnik neue Konstruktionsprinzipien 
ermöglichen wird. Wolfgang Junghans 
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Aufl., 





Paul Walde, der Anzeigenleiter der FUNK- 
SCHAU und des Franzis-Verlages, jeierte 
am 30. Juni sein 25jähriges Dienst-Jubiläum. 
Das ist ein Ereignis, das auch den Leser an- 
geht, ist es doch nicht zuletzt dem fachlichen 
Können des Jubilars auf dem Gebiei der An- 
zeigenwerbung und -Gestaltung zu danken, 
daß die FUNKSCHAU nach dem Krieg die 
führende Stellung unter den rudioprakti- 
schen Fachzeitschriften einnehmen konnte. 
Da Paul Walde in weitem Maße der Berater 
der Industrie und des Handels für die fach- 
liche Anzeigenwerbung geworden ist, ver- 
einigten sich zu den Jubiläums-Glückwün- 
schen mit seinen Chefs, Kollegen und Kol- 
leginnen auch zahlreiche langjährige Freunde 
aus der Radiobranche. 


Fernsehen in aller Welt 


Aus Indien und Kuba wird berichtet, daß 
die Regierungen bzw. die Sendegesellschaf- 
ten Vorbereitungen zur Einführung des Fern- 
sehfunks treffen. — Die Dänische Staatliche 
Rundfunkgesellschaft gab bekannt, daß sie 
den Fernsehdienst fortsetzen wird, obgleich 
die bisherige Zahl der Fernsehteilnehmer 


noch sehr gering ist. RSH 
Fernsehinteresse in Kiel 
Die Apparatebau-Gesellschaft mbH der 


Deutschen Werke Kiel beabsichtigt, gemein- 
sam mit der Stadt Kiel einen Fernseh-Vor- 
führungsraum einzurichten, um während der 
Kieler Woche öffentliche Fernseh-Vorführun- 
gen zu veranstalten. Auf dem Kieler Rat- 
hausturm wurde hierfür eine Fernseh-Emp- 
fangsantenne montiert. Die Versuche mit 
einem neu entwickelten Fernseh-Gerät der 
Deutschen Weike zeigten ein außerordentlich 
gutes Ergebnis. (Der Hamburger Fernseh- 
sender befindet sich in etwa 100 km Entfer- 
nung.) M.-G. 


Fernseh-Reporiagegerät 


Von der Radio Corporation of America 
wurde ein kleiner tragbarer Fernsehsender 
für Reportagezwecke entwickelt. Er bietet 
ganz neue und interessante Möglichkeiten, 
da er z. B. bei einem Autorennen unmittel- 
bar im Rennwagen montiert werden kann, 
so daß die Zuschauer das Rennen mit den 
Augen eines Rennfahrers sehen. Die Sen- 
dung wird von dem Reportagegerät zunächst 
an eine feste Station weitergegeben, von wo 
sie dann endgültig ausgestrahlt wird. 


Fernsehstrecke in Frankreich 


Zwischen Paris und Lille ist eine Fernseh- 
Übertragungsstrecke in Betrieb genommen 
worden. Der Fernsehsender Lille, der bis- 
her nur ein eigenes Programm verbreitete, 
kann nun auch das Pariser Programm über- 
nehmen. Die etwa 200 km lange Strecke 
wird in drei Abschnitten mit Wellenlängen 
von etwa 35 cm überquert. Die Endstelle in 
Paris befindet sich auf dem Eiffelturm. Auf 
den beiden Zwischenstationen sind 75 m 
hohe Türme errichtet. 

In der Woche vom 8. bis 14. Juli wird die 
Londoner BBC von Lille aus das Pariser 
Programm über eine weitere Richtverbin- 
dung bis nach London übernehmen. Später 
will man versuchen, auch in umgekehrter 
Richtung, also von Lille nach Paris. Pro- 
gramme zu übertragen. 


Ferroxdure für Fernsehgeräte 


Auf der diesjährigen Einzelteile - Schau in 
London wurde der neue Magnetwerkstoff 
Ferroxdure bereits für Fokussier - Magnete 
von Fernsehgeräten angewendet. 


DAS NEUESTE im RADIO-MAGAZIN 


Nr. 7 des RADIO-MAGAZIN erschien aın 
1. Juli mit folgendem Inhalt: 


Ein offenes Wort an die Industrie, — Pa- 
rasitäre Frequenzmodulation im Kurzwellen- 
Rundfunksuperhet. — Jetzt auch Platten- 
wechsler mit Studioqualität. — Grundformen 
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Schallplatte. — Der Bildoszillaior und seine 
Synchronisierung. — Neue Bauanleitung: Auto- 
matik W. — Für den KW-Amateur: Messun- 
gen an Amateur-Sendern. — Richtungsanzei- 
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Schaltung bei Stahlröhren - Vorkreis - Super- 
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unmittelbar vom Franzis-Verlag, München 22 


...und beim RADIO-FERNKURS 


Der Radio-Fernkurs System Franzis-Schwan 
erweist sich als ungemein erfolgreich; seine 
Teilnehmerzahl geht steiler in die Höhe, als 
Verlag und Fernkurs-Leiter es sich je träu- 
men ließen. Der Fernkurs-Leiter, Dipl.-Ing. 
Hanns Schwan, und die Organisationsleiterin 
unserer Fernkurs-Abteilung, Fräulein Ros« 
Schlegel, haben alle Hände voll zu tun, umi 
den Ansprüchen der Studierenden zu ge- 
nügen. Am 15. Mai konnte als Teilnehmer 
Nr. 1500 Herr Eugen Gaul, Augsburg, aufge- 
nommen werden, und bei Redaktionsschlunf 
des vorliegenden Heftes meldete sich als 
Nr. 1709 Herr Leopold Buntin in Frankfurt/ 
Main. Alle Studierenden des Radio-Fern- 
kurses System Franzis-Schwan, die sich bis 
zum 10. Mai anmeldeten, haben Anfang Juni 
den zweiten Lehrbrief erhalten, und sie be- 
kommen Anfang Juli den dritten, während 
die später angemeldeten Teilnehmer im Juni 
den ersten und Anfang Juli den zweiten 
Lehrbrief erhielten. Die Aufgaben-Lösungen 
werden jeweils prompt duıch den Fernkurs- 
Leiter bearbeitet und unter Beifügung der 
gedruckten Lösungen zurückgesandt. 


FUNKSCHAU 


Zeitscheift füe Funktechnil 





Herausgegeben vom 


FRANZIS-VERLAG MÜNCHEN 


Verlag der G. Franz schen Ruchdruckerer G. Emil Mayer 


Besitzer: G. Emil Mayer, Buchdruckerei- 
besitzer und Verleger, München 27, Holbein- 
straße 16 (I; Anteil); Dr. Ernst Mayer, Buch- 
druckereibesitzer und Verleger, München- 
Solln, Whistlerweg 15 (1% Anteil). 


Erscheint zweimal monatlich, und zwar am 
5, und 20. eines jeden Monats. Zu beziehen 
durch den Buch- und Zeitschriftenhandel, 
unmittelbar vom Verlag und durch die Post. 


Monats-Bezugspreis für die gewöhnliche Aus- 
gabe DM 1.60 (einschl. Postzeitungseebühr) 
zuzüglich 6 Pfg. Zustellgebühr; für die 
Ingenieur - Ausgabe DM 2.— (einschl. Post- 
zeitungsgebühr) zuzügl. 6 Pfg. Zustellgebühr. 
Preis des Einzelheftes der gewöhnlichen Aus- 
gabe 80 Pfennig, der Ing.-Ausgabe DM 1.—. 


Redaktion, Vertrieb u. Anzeigenverwaltung: 
Franzis - Verlag, München 22, Odeonsplatz 2. 
— Fernruf: 24181. — Postscheckkonto Mün- 
chen 57 58. 

Berliner Geschäftsstelle: Berlin - Friedenau, 
Grazer Damm 155. — Fernruf 71 6768 — Post- 
scheckkonto: Berlin-West Nr. 622 66. 


Berliner Redaktion: O. P. Herrnkind, Berlin- 
Zehlendorf, Albertinenstr. 29. Fernruf: 84 71 46. 


Verantwortlich für den Textteil: Ing. Otto 
Limann; für den Anzeigenteil: Paul Walde. 
München. — Anzeigenpreise n. Preisl, Nr. 7 


Auslandsvertretungen: Schweiz: Verlag H. 
Thali & Cie., Hitzkirch (Luz.) — Saar: Lud- 
wig Schubert, Buchhandlung, Neunkirchen 
(Saar), Stummstraße 15. 


Alleiniges Nachdrucksrecht, auch auszugs- 
weise, für Österreich wurde Herrn Ingenieur 
Ludwig Ratheiser, Wien, übertragen, 


Druck: G. Franz’sche Buchdruckerei 
G. Emil Mayer, (13b) München 2, 
Luisenstr. 17. Fernsprecher. 516 25. 
Die FUNKSCHAU ist der IVW an- 
geschlossen. 


Baueinheiten für AM-FM-Superhets 
Vorschläge für Schaltung und Aufbau 


Die organische Eingliederung des FM- 
Teils in Superhets bereitet beim Selbstbau 
ven AM-FM-Empfängern nicht unerheb- 
liche Schwierigkeiten, wenn eine gemein- 
same Mischröhre für AM- und FM-Emp- 
fang verwendet werden soll. Vor allem ist 
die Wellenschalterfrage kritisch, da es mit 
den bisher üblichen Kreisschaltern in der 
Regel unmöglich wird, eine ausreichend 
kurze Leitungsführung zu erzielen. Die 
von der Industrie in solchen Fällen ver- 
wendeten UKW-Schiebeschalter kommen 
für Selbstbauzwecke nicht in Betracht. 


Zweckmäßiger erweist sich daher der 
Aufbau einer UKW-Einheit mit einer be- 
sonderen Mischröhre. Dies hat den Vorteil, 
daß nicht die Ultrahochfrequenz, sondern 
die weniger kritische 10,7-MHz-Zwischen- 
frequenz über den Wellenschalter geführt 
wird. Dieses Verfahren wenden zahlreiche 
AM-FM-Superhets der Industrie an. In 
diesem Fall bildet die UKW-Stufe eine oft 
in Ferm eines Aufsetzchassis ausgeführte 
Baueinheit, die den Vorzug der Vorver- 
drahtung bietet. Dieses Prinzip verwendet 
auch der in FUNKSCHAU, 1951, Heft 17, 
S. 337, beschriebene 6/8-Kreis-AM/FM- 
Super 681 W, bei dem oberhalb einer 
160 x 125 mm großen Montageplatte 
Mischröhre, Kombinationsdrehkondensa- 
tor, UKW-Spulen für Vorkreis und Oszil- 
latorkreis sowie die UKW-Antennenbuchse 
befestigt sind, während unterhalb der 
Montageplatte Wellenschalter und Spulen- 
platte für die AM-Bereiche angeordnet 
wurden. Benutzte man bisher ein handels- 
übliches Spulenaggregat mit Wellenschal- 
ter für drei Wellenbereiche (KW, MW, 
LW), so muß für die Erweiterung auf den 
vierten Wellenbereich ein Wellenschalter 
mit fünf Schaltstellungen (einschl. Tonab- 
nehmerbetrieb) eingebaut werden. Da das 
Auswechseln des alten Wellenschalters 
nicht nur Unkosten verursacht, sondern 
auch entsprechenden Zeitaufwand ver- 
langt — es müssen sämtliche Anschlüsse 
abgelötet werden —, ist es einfacher, bei 
einem vorhandenen AM-Spulenaggregat 
die Anzahl der Wellenbereiche nicht zu 
erhöhen, sondern auf einen bestimmten, 
weniger interessierenden Wellenbereich 
zu verzichten (z. B. LW oder KW) und die 
freiwerdenden Kontakte für den UKW- 
Bereich zu verwenden. 


Masse 





H 09,14 
87,82=Cg; B3,B4= 65; 8,82 = Cr 


B7,Bg= (2 


Bild 4. Verdrahtungsskizze der UKW-Baueinheit 


unterhalb des Chassis 


Die Schaltung einer solchen UKW-Bau- 
einheit zeigt Bild 2. Es handelt sich um 
eine additive Mischstufe mit vorgeschalte- 
tem Hf-Verstärker. Beide Empfängerstu- 
fen sind mit steilen Pentoden 6 AU 6 be- 
stückt. 


Der Hf-Verstärker besitzt einen durch 
den Trimmer C2 auf Bandmitte abge- 
stimmten Vorkreis. Die Antennenkopp- 
lungsspule L1 hat eine Mittelanzapfung, 
die über C1 mit dem Antennenkreis des 
AM-Teils verbunden ist, damit die UKW- 


B5, Bg = Antennenanschluß 


Antenne gegebenenfalls auch für AM- 
Empfang wirksam ist. Der im Anodenkreis 
der Hf-Röhre angeordnete Schwingkreis 
L3,C5 wird gleichfalls auf Bandmitte ab- 
gestimmt. Die Kopplung an die nachfol- 
gende Mischstufe erfolgt kapazitiv (C7, 
100 pF). 

Die Schirmgitterspannung der Misch- 
röhre gelangt über R4 (30 kQ) und L 4 zum 
Schirmgitter!),. Die Gittervorspannung 
wird automatisch durch C10 (50 pF) und 
R5 (0,2 MQ) erzeugt. Farallel zur Spule L5 
ist ein 20-pF-Kon- 
densator als Kom- 
pensationskiapazität 
geschaltet. Die Da- 
ten der Spulen gehen 
aus der untenste- 
henden Tabelle her- 


6AU6 


vor. 
ImAnodenkreisder 
Mischröhre 6 AU6 
befindet sich ein 07 
zweikreisiges Zf- u; 
Bandfilter, dessen 
Sekundärkreis mit 


dem Gitter der AM- 
Mischröhre (Triode- 
Hexode) Verbin- 
dung hat. Diese Röhre dient bei FM-Emp- 
fang als erster Zf-Verstärker. 
Einzelheiten des Aufbaues gehen aus den 
Bildern 3 bis 5 hervor. Die UKW-Einheit 
ist zur seitlichen Montage am Drehkonden- 
sator bestimmt, der außer dem AM-Zwei- 
fach-Paket ein UKW-Teil (2 x 12 pF) ent- 
hält. Die Montageplatte (50 x 100 mm, ver- 
zinktes Eisenblech 0,5 mm) besitzt einen 


1) FUNKSCHAU 1952, Heft 5, Seite 83. 






Bild 3. Verdrahtungsansicht der UKW-Bau- 
einheit nach Schaltung 2 
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[O) = Löcher für Transitoöduchsen ®=5,1mm 
O = Röhrenbefestigung 


Bild 5. Maßskizze für die Montageplatte 
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Bild 1. Gesamtansicht einer UKW-Baueinheit 
mit Hf-Vorstufe und Mischröhre 


6AUG | 
T0OpF 2xizpF 3.-30pF | 
Gr—tz 


Es 4 


ZfF= 10,7 HHz 








Bild 2. Schaltung der UKW-Baueinheit (Hf- und Mischstufe) 


U-förmig abgewinkelten Träger, der eine 
vielseitige Befestigung z. B. auch am Chas- 
sis erlaubt. Bild1 zeigt links den Trirmmer 
C2 und unmittelbar unterhalb der Mon- 
tageplatte die Spule L2 mit der darüber 
gewickelten Antennenspule L1. Zwischen 
der Hf- und Mischröhre befinden sich die 
Trimmer C5 und C1l. Der Trimmer C9 
ist zusammen mit der Spule L4 unmittel- 
bar am Drehkondensator C 8 angelötet. Wie 
die Fotos 1 und 3 zeigen, sind die Trimmer- 
anschlüsse durch keramische Buchsen ge- 
führt und so in die Verdrahtung unterhalb 
der Montageplatte eingelötet, daß eine 
weitere Befestigung überflüssig erscheint. 
Verdrahtungseinzelheiten gehen aus Bild 
4 hervor. 


Ratiodetekior im Abschirmgehäuse 


Eine andere kritische Baueinheit des 
modernen AM-FM-Supers stellt der Ratio- 
detektor dar. Es ist hier erwünscht, jede 
Brummbeeinflussung auszuschließen und 
die räumlichen Abmessungen des gesam- 
ten Raticdetektors klein zu halten. Diese 
Bedingurgen lassen sich am leichtesten 
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Bild 6. 
Schaltung der Baueinheit 
Ratiodetektor mit 
Germanium-Dioden 
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Links: 
Bild 8. Anord- 
nung der Bau- 
teile auf einer 


Pertinax- 
platte und 
Bohrschema 
Bild 7. Praktisches Aufbaubeispiel für einen 
Ratiodetektor nach Bild 6 
durch Germanium-Dioden an Stelle des 
Röhren-H{-Gleichrichters und durch völlig Rechts: 
geschirmten Aufbau erfüllen. Bild 9. Ver- 


Ein Aufbaubeispiel für einen Ratiode- 
tektor mit zwei Germanium-Dioden DS 80 
unter Berücksichtigung der Prinzipschal- 
tung Bild 6 ist aus Bild 7 ersichtlich. Auf 
einer 33 x 80 mın großen Pertinaxplatte ® 
sind auf der Vorderseite die beiden Kri- 
stall-Dioden DI, D2, die Kondensatoren 
C1, C2, C4 und die Widerstände Ri bis 
R3, R5 und R6 untergebracht, während 
die Rückseite außerdem die Kondensato- 
ren C3, C5 und den Widerstand R4 ent- 
hält. Die Befestigung erfolgt ohne Lötösen 
mit Hilfe der Drahtenden, die durch Boh- 
rungen gemäß Bild 8 hindurchgezogen 


RADIO-Patentschau 


Prüfgerät. Deutsche Paientschrift 806 795. 
Telefunken, Berlin, 21. 12. 1948. 


Das Prüfgerät ist zur Prüfung serienmäßig 
hergestellter Geräte gedacht. Den zu prüfen- 
den Spannungen werden mittels eines Schritt- 
schaltwerkes entsprechende Normalspannun- 
gen entgegengeschaltet. Bei Abweichung die- 
ser beiden Spannungen voneinander wird 
automatisch eine Anzeige ausgelöst und das 
Schrittschaltwerk stillgesetzt. 


drahtung auf 

der Rückseite 

der Pertinax- 
platte 
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und auf der Rückseite nach Bild 9 ver- 
drahtet werden. Die Pertinaxplatte wird 
nach der Verdrahtung in eine Aluminium- 
Abschirmhaube mit den Abmessungen 
35 x 35 x 80 eingeschoben. Die fünf An- 
schlußenden können zu einer Lötösenleiste 
oder auch direkt herausgeführt werden. 

Werner W. Diefenbach 











schleift, wird eine Aufladung des Spulenträ- 
gers verhindert, die sonst zu häufigen Ent- 
ladungen führen würde, die jedesmal ein 
Knackgeräusch im Lautsprecher erzeugen. 








Motorisch angetriebene Einstellvorrichtung 
für Rundfunkgeräte 


Deutsche Patentschrift 829319; Siemens & 
Halske A.G., Berlin und München, 22. 2. 1950. 


Die für Fernbedienung gedachte Anord- 
nung verwendet zur Vereinfachung die schon 
vorhandene Schwungradscheibe der Ab- 
EETDEAVORTIANIUNE als Rotor des Verstellmo- 
OrS. 





Automatische Frequenzkorrektur 
(Deutsche Patentschrift 806 559) 


röhre 17 in der Frequenz geregelt wird. Zur 
Versteilerung der Regelung wird mit Hilfe 
des sich bei der Regelung ändernden Anoden- 
stromes von 17 eine Hf-Eisenspule 24 vor- 
magnetisiert, die auch im frequenzbestim- 
menden Kreis liegt und eine zusätzliche L- 
Änderung ergibt. 


Anordnung an Magnettongeräten zur Unter- 
drückung von Knackgeräuschen 

Deutsche Patentschrift 829507; Licentia Pa- 
tentverwertungs-Gesellschaft m b. H., Ham- 
burg, 2. 10. 1948. 5 

Durch eine geerdete Feder, die an dem 
sonst isolierten metallischen Spulenträger 


Oszillator mit Reaktanzröhre. Deutsche Pa- 
tentschrift 806 559. N. V. Philips’ Gloeilampen- 
fabriken, Eindhoven. 24. 12. 1948 (13. 10. 1947). 

Das Bild zeigt eine bekannte Schaltung 
eines Oszillators 1 mit dem frequenzbestim- 
menden Kreis 4, der mittels einer Reaktanz- 


Fotokopien vollständiger Patentschriften 
können vom Deutschen Patentamt, München 22, 
bezogen werden 


Sockelanschlüsse wohl nur bei der ersten und zweiten Bemusterung 
der Gerätefabriken vorkamen, so besteht doch die Möglichkeit, daß 
eine solche Röhre mit abweichender Sockelschaltung oder ein Fern- 


Verschiedene Sockelschaltungen gleicher Röhren 


Bei den neuen Fernsehröhren PL 81, PL 82 und PL 83 wurden im 
Laufe der Entwicklung die Sockelanschlüsse mehrfach geändert. 
Wenngleich die Sockelschaltung jetzt feststeht und abweichende 


Valvo-Röhren 








PL 81 alt 
Bild 5 
q Endgöültige 
„Ai Sockelschaltungen 
Verschiedenartige Sockel- 
93 iV schaltungen der Röhren 
PL 81, PL 82 und PL 83. 
g2 g Die endgültigen Ausführun- 
. k gen sind: PL 81 = Bild 9, 
iV PL 82 = Bild 10, PL 83 Philips 
03 f —= Bild 4, PL 83 Telefunken 
f — Bild8 
PL 81 
Bild 9 Bild 10 


sehgerät mit einer solchen Röhre auftaucht. Deshalb sollen im nach- 
stehenden die einzelnen Phasen der Sockelschaltungen dargelegt 
werden. 

Bei der PL 81 war das Gitter 3 zunächst einheitlich an Stift 9 an- 
geschlossen (siehe Bild 1 und 5). Dann änderte Philips die Sockel- 
schaltung. Gitter 3 kam an Stift 6, und Stift 9 wurde mit „iV“ (innere 
Verbindung) bezeichnet; hier darf nichts angeschlossen werden (siehe 
Bild 2). Stift 6 sollte geerdet werden, um Barkhausen-Kurz-Schwin- 
gungen zu vermeiden. Auch Telefunken änderte daraufhin die Sockel- 
schaltung. Stift 6, der irgendwelche Systemteile trug, wurde leer ge- 
macht und mit Stift 9 verbunden (siehe Bild 6), so daß man Gitter 3 
sowohl an Stift 6 als auch an Stift 9 anschließen konnte. Bei der end- 
gültigen Sockelschaltung wurde jetzt von Philips und von Telefunken 
Gitter 3 an Stift 6 und an Stift 9 angeschlossen (siehe Bild 9). Ob 
man die Zuführung zu Gitter 3 an Stift 6 oder an Stift 9 der Röhren- 
fassung anlötet, hängt von der Schaltung des Gerätes bzw. davon ab, 
welcher Stift besser zugänglich ist. Ebenso ist es jetzt freigestellt, 
83 entweder an Erde oder an Katode zu legen. In letzterem Fall ist 


U,3 = 0 Volt, im ersten Fall bekommt Gitter 3 bei Verwendung der 


Röhre als Horizontalablenk-Endpentode eine negative Vorspannung 
von etwa 10 Volt, die das Auftreten von Barkhausen-Kurz-Schwin- 
gungen verhindern soll. 

Bei der PL 82 war zuerst bei Philips Stift 1 ein Leerstift (siehe 
Bild 3); bei Telefunken war Stift 1 mit Stift 3 verbunden, so daß 
k/g, mit Stift 1 und 3 verbunden waren (siehe Bild 7). Als endgültige 
Ausführung trägt Stift 1 jetzt die Bezeichnung „iV“ (siehe Bild 10); 
die Katodenzuführung ist nur an Stift 3 anzuschließen. 

Während all diese Verschiedenheiten nur kleinerer Art waren und 
in vielen Fällen bei Ersatz einer Röhre durch eine neue keine Schal- 
tungsänderungen erfordern, ist bei der PL 83 der Unterschied zwi- 
schen den Telefunken- und Phflips-Fabrikaten einschneidender. Bei 
Philips ist die (innere) Abschirmung gesondert an Stift 8 geführt 
(siehe Bild 4), bei Telefunken dagegen liegt sie zusammen mit 8, an 
Stift 6 (siehe Bild 8). Dieser Unterschied ist in der Verschiedenheit 
des Aufbaus der Röhren beider Firmen begründet. Ist Stift 8 der 
Röhrenfassung geerdet, so steht einem Austausch der Röhren beider 
Firmen nichts im Wege. Ist das Gerät dagegen auf die Telefunken- 
ausführung der PL 83 abgestellt und Stift 8 der Röhrenfassung nicht 
angeschlossen, so ist bei einem Austausch der Telefunkenröhre durch 
eine Valvoröhre die innere Abschirmung der Röhre nicht mehr ge- 
erdet. In diesem Falle muß Stift 8 der Röhrenfassung nachträglich 
mit Chassis bzw. Erde verbunden werden. 

Während jetzt die PL 81 und PL 82 bei allen Röhrenfirmen gleiche 
Sockelschaltungen haben, bleibt bei der PL 83 der Unterschied “wi- 
schen der Telefunkenausführung und der Philips-(Valvo-)Ausführung 
leider bestehen. 


Fernsehtechnik ohne Ballast 
Eine Aufsatzreihe zur Einführung in die Fernsehtechnik, 4.Folge 


Bildröhren 


Bild 16. Tonübertragung — Bild- 
übertragung 


Stark vereinfacht stimmen Fernsehsen- 
der und -empfänger elektrisch mit nor- 
malen Rundfunksendern und -empfängern 
überein. Bei der Tonübertragung werden 
jedoch Schallschwingungen durch ein 
Mikrofon in entsprechende Wechselströme 
umgeformt und durch einen Lautsprecher 
in Schall zurückverwandelt (Bild 16a). 
Beim Fernsehen werden dagegen Licht- 
werte mittels einer Kameraröhre in elek- 


2. Die Bündelungseinrichtung, sie kon- 
zentriert den Strahl zu einem feinen 
Leuchtfleck. 

3. Die rohrförmige Anode, sie wird durch 
einen Grafitbelag innerhalb des trichter- 
förmigen Teils des Kolbens fortgesetzt. 

4. Die außen um den Röhrenhals lie- 
genden Ablenkspulen. 

5. Der Leuchtschirm auf dem Röhren- 
boden. 


Bild 18. Die Elektronenquelle der 
Bildröhre 

Um den Elektronenstrom in der Bild- 
röhre zu erzeugen, wird eine geheizte 
Katode mit einer emittierenden Schicht 


trische Stromschwankungen umgeformt ähnlich wie in einer Verstärkerröhre ver- 
und durch eine Bildröhre wieder in endet. Da sich das Bild aus einzelnen 
' i Punkten a er 

7 j] n auch eine annähern 
Mikrofon a | iberinagungswg | Laufsprecher Bunktfeumige Kato- 

Br 1 j de verwendet werden. 

\ | | Auch bei Bildröhren 

wird der Heizfaden 


Ton R 
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von der Katode elek- 
trisch getrennt. Er sitzt 
in einem vorn geschlos- 
H senen Nickelröhrchen, 
| auf dessen Stirnfläche 
l sich die eigentliche 
Emissionsschicht mit 





Bild Bild 0,3 bis 1 mm Durch- 
a gi =” messer befindet. Durch 
Ahlenk die Heizung werden 
| l j - aus dieser Schicht Elek- 
“blenkspannung | | spannung tronen herausgetrie- 
r y ® an ben, sie umgeben zu- 
Kameroröhre | Sender | Überfragungsweg | Empfänger! Bildröhre ee Kg Katode 
Ik 
Bild 16. Kameraröhre und Bildröhre beim Fernsehen entsprechen dem IR = 
Mikrofon und dem Lautsprecher beim Hörrundfunk 
Lichtwerte zurückverwandelt (Bild 16b). Nickelröhrchen 
Hierbei sind jedoch zusätzliche Hilfs- ee 
spannungen (Ablenkspannungen) für Zei- Walze Elektronen- 
len- und Bildwechsel auf der Sender- wendel RI wolke 
und Empfängerseite erforderlich. Die Kir 
Frequenzen der Bildwechselströme sind ’ 
sehr hoch (nach Bild 13 bis zu 5 MHz). Katode 
Zur Umformung in Lichtpunkte eignen ( Emissions- Schicht) 
sich deshalb nur Einrichtungen, die der- Bild 18. TNSSIONSTDEIIE 


art schnellen Änderungen folgen können, 
d. h. Elektronenstrahlröhren (Braunsche 
Röhren). — Dem Lautsprecher des Rund- 
funkempfängers entspricht die Bildröhre 
des Fernsehgerätes. Wir behandeln sie 
deshalb zuerst ausführlich und anschlie- 
ßend kurz die dem Mikrofon des Senders 
entsprechende Kameraröhre. 


Bild 17. Die Elektronenstrahlröhre im 
Fernsehempfänger 

Die Elektronenstrahlröhre im Fernseh- 
empfänger entspricht den aus der Meß- 
technik bekannten Oszillografenröhren. 


Elektronen- Bündelungs- Glaskolben 









spritze einrichtung 
Röhrenboden 
Sockel- Lichtfleck 
Leuchtschirm 


Röhren- 


hals Bild 17. Haupt- 


A bestandteile einer 
Fernsehbildröhre 
Ablenkspulen 


Der Elektronenstrahl wird jedoch nicht 
durch elektrische, sondern durch ma- 
gnetische Felder abgelenkt. Die Haupt- 
teile der Bildröhre sind! 


1. Die Elektronenquelle, sie strahlt stän- 
dig ein feines Elektronenbündel aus; wir 
nennen sie deshalb „Elektronenspritze“ 
(der aus dem Englischen übersetzte Aus- 
druck „Elektronenkanone“ paßt weniger, 
cenn eine Kanone schießt nur in Ab- 
ständen). 


Indirekt geheizte Katode einer Oszillografen- 
oder Fernsehbildröhre 


Bild 19. Die Bündelung durch den 
Wehnelt-Zylinder 


Die Elektronenwolke soll zu einem Strahl 
ausgezogen werden. Man umgibt zu die- 
dem Zweck die Katode im Abstand von 
einigen Zehntel Millimetern mit einer 
zylinderförmigen Kappe, die an ihrer vor- 
deren Stirnfläche eine winzige Öffnung 
(Lochblende) enthält. Diese nach ihrem 
Erfinder Wehnelt-Zylinder genannte Elek- 


Wehnelf- Zylinder 






Ausfretende 
——„ £lektronen 

H-- 

Fe Lochblende 


Bild 19. Der Wehnelt-Zylinder läßt die Elek- 
tronen nur durch eine enge Blende austreten 






trode ist negativ gegenüber der Katode 
vorgespannt und wirkt auf die Elektro- 
nen abstoßend wie das Steuergitter einer 
Röhre. Die Elektronen werden daher zur 
Achse hin zusammengedrängt und treten 
unter dem Einfluß einer Anodenspannung 
aus der engen Lochblende aus. Der Weh- 
nelt-Zylinder dient aber auch als Steuer- 
elektrode. An ihn werden nämlich die 
ven der Antenne aufgenommenen und im 
Empfänger verstärkten Bildwechselspan- 
nungen angelegt. Sie ändern die negative 
Vorspannung und damit den Strahlstrom. 
Nähert sich die Wehnelt-Spannung dem 
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Wert Null, so wird der Strahlstrom grö- 
ßer und der Lichtfieck heller. Wird sie 
sehr stark negativ, so wird der Strahl 
gänzlich unterdrückt, weil die Elektronen 
infolge der stark abstoßenden Wirkung 
des Wehnelt-Zylinders gar nicht mehr aus 
der Katode austreten können. 


Bild 20. Kraftfelder 

Die Schwerkraft wirkt an allen Punk- 
ten der Erde stets senkrecht und läßt sich 
durch die zum Erdmittelpunkt M zusam- 
menlaufenden Schwerkraftlinien 


Schwerkraftlinien 






pe) > 
Linien > => > 
‚gleicher Höhe %? 
über dem > 


Meeresspiegel 


Bild 20. 'Die Schwer- 

kraftlinien der Erde 

stehen senkrecht auf 

dem Meeresspiegel oder auf Linien gleichen 

Abstandes davon. Im Schwerkraftfeld befind- 

liche Gegenstände werden in Richtung der 
Kraftlinien angezogen 


andeuten. Ruhende oder bewegte Gegen- 
stände werden von dieser Schwerkraft 
angezogen und fallen senkrecht in Rich- 
tung der Schwerkraftlinien nach unten 
cder werden in diese Richtung umgelenkt, 
selbst wenn sie zunächst eine andere Eigen- 
kewegung haben (schräg emporgeworfene 
Steine, Geschosse usw.). — Man merke sich 
also: 

1.Schwerkraftlinien verlau- 
fen stets senkrecht zu den 
Flächen mit gleichem Niveau 
vom Ursprungsort der Kraft 
aus. 

2. IneinemKraftfeldbefind- 
liche Körper werden in die 
Richtung der Kraftlinien ge- 
zogen. 


Bild 21. Elektrische Kraftlinien 


Ein elektrisches Kraftfeld bildet sich 
zwischen den Platten eines Kondensators. 
Um die Richtung der Kraftlinien zu be- 
stimmen, konstruiert man einige Linien 
gleicher Spannungshöhe (ent- 
sprechend den Linien gleicher Niveau- 
höhe beim Schwerkraftfeld). Sie werden 
hier Äquipotentiallinien genannt. Genau 
in der Mitte zwischen den beiden Platten 


Elektrische Krafftinien 


Linien Dr 
gleicher N 
Spannung S 
(Aquiportential- S 

/inien) 9+ 





Bild 21. Elektrische 
Kraftlinien stehen 
senkrecht auf den Linien gleicher Spannung. 
Im Kraftfeld befindliche Elektronen werdenin 
Richtung der Kraftlinien gelenkt. 


wird z.B. die halbe angelegte Spannung 
herrschen, hier also + 300 V. An den 
Rändern überwiegt der Einfluß der näher 
liegenden Platte, die Potentiallinien wer- 
den dort herumgebogen. Die elektri- 
schen Kraftlinien stehen eben- 
fallsan allen Schnittpunkten 
senkrecht auf diesen Äquipo- 
tentiallinien. An den. gekrümmten 
Stellen stehen die kurzen, als geradlinig 
zu betrachtenden Kurvenstücke senkrecht 
aufeinander. In ein elektrisches 
Kraftfeld gelangende Teil- 
chen, z. B. negative Elektro- 
nen, werden auch hier in die 
Richtung dieser Kraftlinien 
abgedrängt. Ingenieur Otto Limann 

(Fortsetzung folgt) 
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Einführung in die Fernseh -Praxis 
27. Folge: Die Vorstufen für die Zeilenablenkung 


Der heutige Teil dieser Reihe bringt 
Ergänzungen für die Schaltung Bild 112 so- 
wie Angaben über einen Transformator zur 
Erzeugung der Zeilenfrequenz und über die 
Umformung von Sinusschwingungen in 
Kippschwingungen. 


Der richtige Abgleich erfolgt durch 
Becbachten des Anodenruhestroms der 
6ACT7 und vorsichtiges Verstellen des 
Kondensators C. Bei richtigem Abgleich 
darf sich der Ruhestrom nicht mehr än- 
dern, wenn man das Steuergitter mit dem 
Schaltungsnullpunkt verbindet. Tritt keine 
Änderung auf, so: kann auch zwischen 
den Punkten a und b keine Spannung 
herrschen, ein Zeichen dafür, daß die 
beiden Diodenstrecken des Diskriminators 
symmetrisch arbeiten. 


Daten und Ergebnisse 

Die Herstellung des Transformators Tı 
geschieht nach Bild 114. Zur Verwendung 
gelangte der Tonfrequenz - Massekern 
E 60/20 der Firma Vogt. Werden die Da- 
ten von Bild 114 eingehalten, so erhält 
man mit den in Bild 112 vorgeschriebenen 
Schwingkreiskapazitäten eine Resonanz- 
frequenz in Höhe der normierten Zeilen- 
frequenz (15625 Hz). 


77 
(E 60/20 Vogt) 
57 P3 
VERA 780 Wag. 
52 
Pa 
125 Weg. zondg. 
53 Pr 


Logenweise isolieren 

Draht 02--03mm CuLS 
Doppelte Jsolotion zwischen 
Primär- und Sekundörseite 


Bild 114. Zur Bemessung des 
Transformators für den 
Sinusgenerator 


Die Wirkungsweise der Anordnung er- 
gibt sich aus den Oszillogrammen Bild 115 
und 116. Es handelt sich dabei um Lissa- 
jcus - Figuren, die durch Anlegen einer 
Synchronisierfrequenz vom halben Wert 
der Zeilenfrequenz an das eine Ablenk- 
plattenpaar eines Oszillografen gewon- 
nen wurden. Das andere Ablenkplatten- 
paar erhielt die Generatorfrequenz zuge- 
führt. Der Vergleich der beiden Figuren 
zeigt, daß sich zwar bei Frequenzabwei- 
chungen des Generators die Phasenlagen 
der zwei Spannungen recht beträchtlich 
ändern, daß jedoch der Synchronismus 
keineswegs gestört wird. Beobachtet man 
bei diesen Versuchen den Anodenstrom 
der Reaktanzröhre, so stellt man bei ge- 
ringfügigen Änderungen einer der bei- 
den Frequenzen Stromschwankungen um 
+70% fest. 


von Kippschwin- 
Sinusschwingun- 


Erzeugung 
gungen aus 
gen 


Wir kommen nun zur Umformung der 
Sinusschwingung in eine Kippschwingung. 
Die dafür erforderlichen Stufen sind in 
Bild 117 wiedergegeben. Die verzerrte 
Spannung wird auf ein Differenzierglied 
gegeben, das aus dem Kondensator Cı 
und dem Widerstand Rı besteht. Die 
Zeitkonstante dieses Gliedes ist so klein, 
daß sich Cı über Rı schon wieder ent- 
lädt, wenn die verzerrte positive Halb- 
welle der Spannung an R, noch gar nicht 
abgeklungen ist. Das hat eine ziemlich 
scharfe positive Spannungsspitze am Wi- 
derstand Rı zur Folge. Eine ähnliche 
negative Spitze bildet sich aus, wenn die 





Bild 115. Phasen- 
lagezwischensyn- 115, andere Pha- 
chronisierender 
und synchroni- 
sierter Spannung 





Spannung an R, ihre negative Halbwelle 
durchläuft. 

Die positive Spitze am Widerstand Rı 
steuert das Gitter der folgenden Röhre 
6J5 bis ins Gitterstromgebiet, so daß 
sich der Kopplungskondensator von 10 nF 
durch den Gitterstrom negativ auflädt. 
Da die Zeitkonstante des Kopplungskon- 
densators und des Gitterableitwiderstan- 
des genügend groß ist, hält sich die so 
entstandene negative Vorspannung wäh- 
rend einer Periode der Schwingung fast 
unverändert aufrecht. Demnach kann in 
der Röhre 6J5 ein Anodenstrom immer 
nur während der positiven Spannungs- 
spitzen am Widerstand Rı zustande- 
kommen. 

Die Röhre 6 J5 bildet nun die Ent- 
laderöhre für den Kippkondensator Ca. 
Dieser Kondensator wird während der 
Sperrzeit der 6 J5 über die Widerstände 
Ra und Rz auf einen Bruchteil der an- 
gelegten Gleichspannung aufgeladen. Will 
man einen linearen Spannungsanstieg er- 
reichen, so muß die Zeitkonstante von 
(R2 + Ra) und Ca so bemessen werden, 
daß während der Sperrzeit der Entlade- 


6K6 
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Bild 116. Wie Bild 


senlage bei nach- 
geregeiter 
Frequenz 


Bild 118. Oszillogramm der Aus- 
gangs-Sinusspannung 


röhre die Spannung an Ca nur auf etwa 
1/jo der Betriebsspannung ansteigen kann. 

Trifft nun der positive Steuerimpuls 
auf das Gitter der 6 J5, so kann sich Ca 
über den jetzt sehr kleinen Innenwider- 
stand dieser Röhre schnell entladen. Nach 
dem Verlöschen des Impulses an Rı wird 
die Röhre wieder verriegelt, so daß sich 
Ca neuerdings über Rz und Ra aufladen 
kann. Wir erhalten also aus der Sinus- 
spannung eine zeitproportional anstei- 
gende frequenzgleiche Kippspannung. Die 
Amplitude der Kippschwingung hängt 
dabei vom Verhältnis (Ra + Ra) ' Ca/T ab, 
wobei T die Schwingungsdauer der Fre- 
quenz des Sinusgenerators bedeutet. 

Nach Bild 117 ist in Reihe mit Ca ein 
Widerstand Rı geschaltet, an dem bei der 
Entladung von Ca eine negative Span- 
nungsspitze auftritt, die man zur Blok- 
kierung der Ablenkröhre während des 
Rücklaufs der Zeilenkippschwingung be- 
nötigt. Die Kippspannung wird über einen 
Kondensator von 50 nF an das Gitter der 
später zu besprechenden Ablenkröhre ge- 
schaltet. 
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Bild119.Oszillogramm 
der Spannung am 
Anodenwiderstand 


Oszillogramme der Spannun- 
gen 


In den Bildern 118 bis 121 sind vier 
Oszillogramme wiedergegeben, die den 
Spannungsverlauf an den einzelnen Punk- 
ten der Schaltung festhalten. Bild 118 
zeigt die rein sinusförmige, am Gitter der 
6 K 6 liegende Steuerspannung des Röh- 
rengenerators. Bild 119 stellt die am Au- 
ßenwiderstand R, der 6 K 6 vorhandene 
Wechselspannung dar. Bild 120 zeigt die 
differenzierte Spannung am Widerstand 
Rı von Bild 117. Bild 121 stellt schließ- 
lich den Verlauf der Kippspannung am 
Kondensator Ca dar für den Fall, daß Rı 
kurzgeschlossen ist. 

Die vorstehend beschriebene Schaltung 
scheint auf den ersten Blick recht kom- 
pliziertt und umständlich zu sein; der 
Verfasser empfiehlt jedoch allen Lesern 
dringend den Nachbau und die gründ- 
liche Untersuchung der Anordnung mit 
Hilfe eines brauchbaren Oszillografen, 
denn man lernt gerade bei dieser Schal- 
tung sehr viele Einzelvorgänge kennen, 
mit denen man bei einer praktischen Be- 
tätigung in der Fernsehtechnik immer 
wieder zu tun hat. H. Richter 


(Fortsetzung folgt) 
Die nächste Folge unserer Aufsatzreihe 
wird mit der Erörterung der für den moder- 


nenFernsehempfänger besonders wichtigen 
magnetischen Zeitablenkung beginnen. 
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Bild 117. Verzerrungs-Anordnung zur Gewinnung einer Kippspannung 
aus einer Sinusspannung 





Bild 120. Oszillogramm der diffe- 
renzierten Spannung 





Bild 121. Oszillogramm der Zeilen-Kippspan- 
nung ohne zusätzlichen Impuls 


Kondensatorzündung von Kolbenblitzen 


Eine Verbesserung der in der FUNKSCHATU 
1952, Heft 8, Seite 142, dargestellten Schaltung 
läßt sich dadurch erreichen, daß die Fassung 
für den Kolbenblitz in Reihe mit dem Lade- 
kondensator und dem Zündkontakt gelegt 
wird (Schaltung). Bei herausgeschraubtem 
oder gezündetem Kolbenblitz ist dann der 
Stromkreis vollkommen unterbrochen, so 
daß der Reststrom des Elektrolytkondensa- 
tors die Batterie nicht dauernd belastet. — 
Das Aufladen des Kondensators beim Ein- 
schrauben eines neu- 
en Blitzes geht so 
schnell vor sich, daß 
die notwendige Zünd- 
spannung sofort zur 
als Verfügung steht. Der 
—- Synchron- Aufladestrom selbst 
ı kontakt bringt den Blitz noch 
E43 nicht zum Anspre- 
chen. H. Bonk 
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Fernsehempfänger- Schaltungstehre 
Tisch-Fernsehempfänger Philips TD 1410 U 


Im vorigen Heft erläuterten wir den 
Hf-Teil, sowie die Bild-Zf- und Nf-Ver- 
stärkung des Philips-Tisch-Fernsehemp- 
fängers. Wir beschließen heute diese aus- 
führliche Besprechung mit der Erläute- 
rung des Amplitudensiebes, der Ablenk- 
schaltungen und einer Betrachtung des 
Gesamtschaltbildes mit den verschiedenen 
Regelleitungen. 


Amplitudensieb 


Das vollständige Bild-Signalgemisch an 
der Anode der PL 83 wird außerdem nach 
Bild 6 über den Koppelkondensator C 170 
und den Widerstand R 130 dem Pentoden- 
gitter der Doppelröhre Rö 17 zugeführt. 
R 130 verhindert dabei, wie R 107 in Bild5. 
eine unerwünschte Kapazitätserhöhung 
der Bildendstufe durch die Eingangskapa- 
zität von Rö 17. Beide Systeme der ECL 80 
sind als Gittergleichrichter geschaltet 
und haben durch die Wahl der Betriebs- 
spannungen sehr geringen Aussteuerbe- 
reich, so daß positiv gerichtete Spitzen 
einen Gitterstrom verursachen (Audion- 
wirkung), der den Arbeitspunkt weit nach 
lınks verschiebt. Die Systeme arbeiten also 
gewissermaßen als stark vorgespannte 
C-Verstärker, bei denen nur die positiven 
Spitzen kurze Anodenstromstöße erzeugen. 
Im Pentodensystem wird dadurch das 
eigentliche Bildsignal vollkommen unter- 
drückt. Die Gleichlaufimpulse werden am 
Fußpunkt beschnitten und um 180 Grad in 
der Phase gedreht. Sie gelangen dann über 
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tudensieb gelieferten Impulse mit einer 
aus der Endstufe des Ablenkgenerators 
gewonnenen Sägezahnspannung verglichen, 
Haben beide Spannungen nicht die vor- 
gesehene Phasenlage, weil der Kippgene- 
rator durch irgendeinen Einfluß außer 
Tritt fallen will, dann wird eine Gleich- 
spannung erzeugt, die ihn wieder auf 
die richtige Frequenz hinzieht. Der Pha- 
sendetektor besteht nach Bild 8 aus 
den beiden Diodenstrecken D 1 und D 2. 
Die Gleichlaufimpulse werden über den 
Übertrager L 61 — L 62 zugeführt und 
rufen an der symmetrierten Sekundär- 
seite um 180 Grad phasenverschobene Im- 
pulsspannungen hervor. Beide Dioden- 
systeme arbeiten als Spitzengleichrichter 
und erzeugen an den Widerständen R 138 
und R 139 gleich große, aber entgegenge- 
setzt gegen Erde gerichtete Spannungen. 
Dadurch liegt die Spannung am Wider- 
stand R 143 ebenfalls auf Erdpotential. Zu- 
sätzlich zur Impulsspannung wird eine 
Sägezahnspannung aus der Zeilen-End- 
stufe an die Mitte des Übertragers gelegt, 
so daß sie an den Dioden mit gleicher Po- 
lung auftritt und sich zur Impulsspannung 
addiert. Bei richtiger Synchronisierung 
liegt der Impuls genau auf der Mitte des 
Sägezahnrücklaufes, und die Spannungs- 
verteilung bleibt symmetrisch. Läuft die 
Sägezahnfrequenz davon, so klettert der 
Impuls an einer Diodenstrecke auf die 
Spitze des Zahnes und rutscht bei der an- 
deren in das Tal hinunter (Zeilensynchro- 
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C 172 an das Gitter des Triodensystems 
und werden dort an der anderen Seite, 
d.h. am Scheitel, beschnitten. Im Anoden- 
kreis dieser Eöhre entstehen daher nach 
Bild 7 doppelseitig beschnittene und ver- 
stärkte, wieder positiv gerichtete Impulse. 
Hierbei wird also ein schmaler Streifen 
aus der ursprünglichen Impulsform aus- 
geschnitten, so daß selbst bei schwachen 
Signalen und starkem Rauschen im Gegen- 
satz zu einfachen Trennschaltungen sehr 
exakte Gleichlaufimpulse erzeugt werden. 
Eine ganz geringe Grundgittervorspan- 
nung durch den 18-9-Katodenwiderstand 
der ECL 80 (Bild 6) verhindert, daß beim 
Ausfall der eigentlichen Bild-Nf bereits 
durch geringe Rauschspannungen Anoden- 
stromstöße ausgesiebt werden. Außerdem 
werden durch den Anodenkondensator 
C 171 etwa eindringende kurzzeitige Stör- 
spitzen geglättet. 


Automatische Phasenregelung 
des Horizonialablenkieiles 


Trotz der sauberen Beschneidung der 
Gleichlaufimpulse im Amplitudensieb kön- 
nen durch Rauschen bei schwacher Emp- 
fangsfeldstärke und durch Zündfunken, 
die sehr kurzzeitige, aber große Störim- 
pulse hervorrufen, irreführende Strom- 
stöße zum Zeilenkippgerät gelangen. Da- 
durch werden Zeilenanfänge an falscher 
Stelle ausgelöst, und das Bild wird wellig 
und zerrissen, eine der unangenehmsten 
Störungen beim Fernsehempfang. Um grö- 
ßere Sicherheit gegen derart üble Stö- 
rungen zu geben, wird beim Philips-Fern- 
sehempfänger TD 1410 U an Stelle eines 
einfachen Differenziergliedes eine auto- 
matische Phasenregelung verwendet. Hier- 
bei wird die Phasenlage der vom Ampli- 
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Bild 7. 
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nisierung im Fernsehempfänger, FUNK- 
SCHAU 1952, Heft 2, S. 25). Dadurch wird 
das Spannungsgleichgewicht gestört, und 
über C 179 entsteht eine Regelspannung, 
deren Größe und Richtung von der Pha- 
senverschiebung abhängt. 


Horizonialablenkgerät 


Der Zeilenkippgenerator besteht nach 
Bild 9 aus einem katodengekoppelten 
Multivibrator mit der Doppelröhre ECL 80 
(Rö 19). Seine Eigenfrequenz läßt sich 
durch die Vorspannung am Gitter des Pen- 
todenteiles mit dem Regler R152 einstel- 
len. Dem Gitter des Triodensystems wird 
die aus den Gleichlaufimpulsen gewon- 
nene Phasenregelspannung zugeführt, die 
automatisch die richtige Kippfrequenz 
nachregelt (Multivibrator als Kippspan- 
nungsgenerator, FUNKSCHAU 1951, Heft 
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Bild 8, Phasendetektor 
zur Erzeugung einer Nach- 
regelspannung für die 
Zeilenfrequenz 
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18, S. 362). Zur nochmaligen Sicherung 
gegen Störimpulse wird eine sogenannte 
Schwungradschaltung verwendet. Sie ent- 
hält einen auf die Zeilenfrequenz von 
15625 Hz abgestimmten Schwingkreis 
L 63 — C 181 in Reihe mit dem Anoden- 
widerstand der Triode. Der Kreis wird nur 
durch die regelmäßigen Zeilenkippstrom- 
stöße zum Schwingen angestoßen, kann 
aber wie ein sich drehendes schweres 
Schwungrad durch unregelmäßige Impuls- 
störungen nicht aus dem Takt gebracht 
werden. Hieraus ist nochmals zu ersehen. 
welcher Wert bei diesem Empfänger auf 
richtige und sichere Zeilensynchronisie- 
rung gelegt wird. Hierzu dienen insge- 
samt: Doppelbeschneidung der Gleich- 
laufimpulse nach Bild 7, Glätten von kur- 
zen Störspitzen durch den Kondensator 
C 171 (Bild 6), besondere Phasendetektor- 
stufe nach Bild 8 und die eben erwähnte 
Schwungradschaltung. 

Die am Anodenwiderstand R 149 er- 
zeugte Kippspannung wird über den 
Kopplungskondensator C 178 der End- 
röhre zugeführt. In ihrem Anodenkreis 
liegt der Zeilenausgangstransformator, an 
dessen Wicklung L 68 die Impulsspan- 
nung für die Zeilenablenkspule L 28 und 
die Vergleichsspannung für den Phasen- 
detektor abgenommen werden. Die Regel- 
spule L 73 dient zur Einstellung der Bild- 
breite. Außerdem wird am Zeilentrans- 
formator in der üblichen Weise aus dem 
Zeilenrücklauf durch die Röhre EY 51 die 
Hochspannung für die Bildröhre erzeugt. 
Durch Energierückgewinnung aus dem 
Magnetfeld mittels der Spardiode PY 80 
(Booster-Röhre) wird ferner die zusätz- 
liche Anodenspannung für die Röhre 
PL 81, für das Vertikalablenkgerät und 
für die erste Anode der Bildröhre erzeugt. 


RöR8 =EB41 
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ER: Zeilen -End'stufe 


Diese Zusatzspannung entsteht am Kon- 
densator C 194 und erhöht damit die Ge- 
samtanodenspannung des Allstromnetz- 
teiles für diese drei Röhren auf etwa 450 V 
(Zeilenablenkung ohne Zeilentransforma- 
tor, FUNKSCHAU 1851, Heft 23, S. 449). 


Vertikal-Ablenkgerät 


Im Vertikal-Ablenkgerät Bild10 arbeitet 
das Triodensystem einer ECL 80 als Sperr- 
schwinger (Sperrschwinger als Kipp- 
spannungsgenerator, FUNKSCHAU 191, 
Heft 19, S. 376). Der Kondensator C 208 wird 
über die Widerstände R 166 und R 169 
langsam aufgeladen und durch plötzliches 
Einsetzen der Schwingungen infolge der 
festen Rückkopplung zwischen L 74 und 
L75 entladen, so daß an C 208 die erfor- 
derliche Sägezahnschwingung entsteht. 
Die Rasterfrequenz von ’50 Hz wird mit 
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dem Gitterableitwiderstand R 172 einge- 
stellt. Zur feineren Regelung wird der 
Regelbereich dieses Potentiometers durch 
1ıMQ und 330 kQ eingeengt. Die Sägezahn- 
amplitude, und damit die Bildnöhe, ist am 
Regler R 166 einzustellen. 

Der Sperrschwinger wird am Fußpunkt 
des Gitterkreises synchronisiert. Die Syn- 
chronisierspannung wird durch dreimalige 
integration der vom Amplitudensieb ent- 
nommenen Impulsfolge gewonnen. Drei 
hintereinander liegende RC-Glieder: R 168 
—C209, R181—C200 und R170—C 199 
bauen aus der Impulsfolge für den Bild- 
wechsel an C 199 eine impulsförmige 
Spanrung auf, die den Anodenstromfiuß 
der Triode und damit den vertikalen Rück- 
lauf einleitet (FUNKSCHAU 1952, Heft 12, 
Seite 221). 

Die an C 208 entstandene Sägezahnspan- 
nung wird dem Gitter des Pentodenteils 
über den Kopplungskondensator C 207 
und die RT-Kombination C205, R 177, 
R180 zugeführt. Damit die Zeilen des 
Ferrsehbildes überall gleichen Abstand 
voneinander haben, muß durch die Ab- 
lenkspulen ein ganz bestimmter säge- 
zahnförmiger Strom fließen. Abweichun- 
gen von der Linearität bewirken engeren 
oder weiteren Zeilenabstand und damit 
Bildverzerrungen und unterschiedliche 
rielligkeiten. Die Primärinduktivität des. 
Bildtransformators verursacht aber einen 
rarabelförmig verlaufenden Strom, selisı 
wenn die Gitterspannung linear ansteigt. 
Durch frequenzabhängige Schaltelemente 
und Gegenkopplungen läßt sich aber eine 
gegenläufige Korrekturspannung einfüh- 
ren, die den Anstieg wieder linearisiert. 
Dazu wird ein Teil der Anodenspannung 
an dem Gegenkopplungszweig C 203, 
R 178 und R 179 abgegriffen und über 
C 206 dem Gitter zugeführt. C 203 ist so 
bemessen, daß die Grundfrequenz benach- 
teiligt wird und die rückgeführte Span- 
nung dadurch die erfcrderliche, entgegen- 
gesetzt gerichtete parabelförmige Verzer- 
ıung erhält, so daß der eigentliche An- 
cdenstrom linearisiert wird. 

Wie beim Horizontalablenkteil treten 
auch hier beim Rücklauf hohe positive 
Spannungsspitzen an der Anode auf, die 
über den Gegenkopplungskanal teilweise 
an das Steuergitter des Endröhrensystems 
gelangen würden. Zu ihrer Unterdrückung 
dient das Glied R177, R180, C 205, das 
durch Differenzieren der eigentlichen 
Steuerspannung am Ladekondensator C 208 
einen negativen Impuls erzeugt, der den 
Pentodenteil der Röhre für die Dauer des 
Rücklaufes sperrt. Der Regler R180 dient 


dabei zur genauen Einstellung der 
Linearität. 
Gesamischaliung 


Nach der Besprechung der für den 
eigentlichen Fernsehteil notwendigen Stu- 
fen bietet die Gesamtschaltung Bild 11 
keine Schwierigkeiten mehr. Der Ton- 
teil ist aus der Schaltungstechnik der 
UKW-Empfänger bekannt und wurde kurz 
bei der Blockschaltung Bild 1 erläutert. — 
Im Netzteil ist die Reihenfolge der 
Röhren des Serien-Heizkreises bemerkens- 
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Heizfäden der Bildröhre und der Vertikal- 
Kippröhre und darauf die Fäden der übri- 
gen Röhren, gestuft nach ihrer Anfälligkeit 
gegen Brummstörungen. Am spannungs- 
seitigen Ende des Heiskreises liegen daher 
die gegen Brummen unempfindlichen End- 
und Gleichrichterröhren. Die einzelnen 
Röhrengruppen sind durch Kondensatoren 
und Drosseln entkoppelt. 

Besonders interessant ist die Heizung der 
Gleichrichterröhre PY 80 (Rö 22). Ihre Ka- 
tode nimmt während des Strahl-Rück- 
laufes eine Spannung von mehreren Tau- 
send Volt gegen das Chassis an (aus diesem 








wert. Am erdseitigen Ende liegen die Grunde ist ja auch die Anode der End- 
Fäden der empfindlichen Röhren des Hori- röhre PL81 hochspannungsfest ausge- 
zontal-Ablenkteiles, damit nicht durch die 
Brummspannung zwischen Fäden und 
Schicht falsche Impulse und Zeilenanfänge L76 
ausgelöst werden. Als nächstes folgen die L77 
R166 R169 ECL8O Bild- 
+0 —— Ablenkspule 
2242 4F0KR IL 7PER 
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führt). Um diese hohe Spannung zwischen 
Faden und Schicht zu vermeiden, muß 
auch das Heizfaden-Potential der PY 80 
während des Rücklaufs angehoben wer- 
den. Dazu dienen die beiden Wicklungen 
L70 und L71 auf dem Zeilen-Ausgangs- 
übertrager. Sie liegen in der Heizzufüh- 
rung, und die in ihnen induzierte Hoch- 
spannung hält das Potential des Heizfadens 
annähernd auf der gleichen Höhe wie das 
der Katode. L 70 und L 71 sind zueinander 
bifilar angeordnet, damit der Heizwechsel- 
strom keine Spannung im Ausgangsüber- 
trager erzeugt. Mit dem Helligkeitsregler 
R 109 an der Niveaudiode von Rö 14 ist ein 
doppelpoliger Schalter im Netzteil gekop- 
pelt, der die Gleichrichterröhre Röß8 bei 
reinem Tonempfang abschaltet und damit 
die Netzleistung von 150 W auf 110 W 
herabsetzt. 


Wichtig in der Gesamtschaltung sind 
auch die verschiedenen Regelleitun- 
gen, die.bei der Besprechung der einzel- 
nen Stufen nicht erfaßt werden konnten. — 
Im Bildteil eines Fernsehempfängers darf 
die Regelspannung nicht wie beim nor- 
malen Hörempfänger aus dem Mittelwert 
der Trägerwelle gewonnen werden, weil 
dieser Mittelwert je nach der Helligkeit 
schwankt. Es würden dann die Helligkeiten 
ausgeregelt werden und alle Bilder ein- 
heitlich grau erscheinen, auch wenn auf 
eine sonnenleuchtende Schneelandschaft 
ein Kellerraum mit Kerzenbeleuchtung 
folgt. Die Regelspannung wird deshalb 
nicht aus dem während der Sendung 
schwankenden Mittelwert, sondern aus 
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EABC 80 


3. Kapazitäten der Systeme gegeneinander: 





CalligıT 

Cdll/aT 

ealll/gıT <0,02 
eallar <a 


<0,01 
<0,2 


<0,03 
<0,01 


pF 
pF 
pF 
pF 


Iyriun) Kennlinienfeld 8 Tyn=ftlar),Igm=lUdu Iar-Tamian 










































































SkIJ/gıT <0,005 <0,01 pF 
Ck]V/aT <0,01 <0,2 pF 
edl/gıT <0,07 <0,01 <0,007  pF 
Cdl/aT <0,1 <0,2 <0,01 pF 
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EABC 80 


Schaltung der EABC 80 in einem FM|AM-Empfänger mit vorgeschalteter Zf-Stufe. 
dıy| dızy = Ratio-Detektor, dy) = Amplituden-Demodulator 


Die EF 85 dient nur bei FM zur (2.) Zf-Verstärkung 
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EABC 80 


Sofern bei einer Ausgangsleistung der Endröhre von 50 mW die effektive 
Wechselspannung am Gitter des Triodenteils bei f = 800 Hz > 10 mV, bei 
f=50Hz = 2 mV ist, brauchen keine besonderen Maßnahmen gegen Mikro- 


fonie (Klingen) ergriffen zu werden. 


Meßwerte: 


1. des Triodensystems : 





Anodenspannung 
Gittervorspannung 
Anodenstrom 
Steilheit 
Durchgriff 
Innenwiderstand 


U, 250 170 
Ug, 3 1,55 
Ta 1 1,5 
s 12 1,65 
D 1431,43 
R; 58 42 


Siehe auch die Kennlinienfelder 1... 4. 


2. der Diodenstrecken : 





Der Innenwiderstand der Diodenstrecken bei der EABC 80, PABC 80, UABC 80, 


6 T&8 und 19 T 8 beträgt: 
bei dy (AM-Diode)') 


bei djz und dyzzs (FM-Dioden) R; bei Ug 
Bei FM beträgt das Verhältnis R; 


R; bei Ug = 10V: ca. 


Il 


dj ° Riygr 


Siehe auch die Kennlinienfelder 5 und 6. 


Die Betriebswerte der Diodenstrecken sind aus den Kennlinien- == FABC8O 
feldern 7 und 8 zu entnehmen. 


Grenzwerte: 7. des Triodensystems : 





Anodenspannung 
Anodenkaltspannung 
Anodenbelastung 
Katodenstrom 
Gitterableitwiderstand 


Gitterableitwiderstand 
beiRk = OV 


Spannung Heizfaden-Katode 
Widerstand Heizfaden-Katode 
Gitterstrom-Einsatzpunkt: Bei Igı = 0,3 uA ist u, 


als —1,3 Volt 


Ug max 300 
Ua L max 550 
Qa max 1 
Ik max 5 
Roi (k) max 3 
Ron max 22 
Uf/k max 150 
Ry/k max 20 


1 


100 
—1 


5k2 


5V: ca. 2002 
di 7 5 
oder R; dj R 


i dıy 


Volt 
Volt 
Watt 
mA 
MR 


MR 
Volt 
ka 


nie negativer 


Der Wechselstromwiderstand im Gitterkreis soll für Netzfrequenz 
den Wert von 400 KQ nicht überschreiten. 


!) Werte auch bei dj und djj der EBC 41 und UBC 41 


2) Diodensperrspannung 


Kennlinienfeld1 1,S= flunp) 




















rg Ugn 
Volt 
Volt 

0 
mA EABC8O 
mA/V Schaltung als Nf-Verstärker 
0/0 
ka Ua = 250V 
= /mA 
max 1.5. 63V: 054 
5. Heizung” 


Meßschaltung 


2. der Diodenstrecken 
bei der EBC 41 und UBC 41: 





Diodenspannung, 

Scheitelwert Ug sp max 200 (350)2) Volt 
Diodengleichstrom 

je Diode Id max 0,8 mA 


Diodenstrom-Einsatzpunkt: Bei Iy = 0,3 nA 
ist Ug nie negativer als — 1,3 Volt 


3. AM-Diode dj bei der EABC 80, PABC 80, 
UABC 80, 6 T8 und 19 T8: 





Innenwiderstand Ri dj max 12 k2 
Diodenspannung, 

Scheitelwert Ugr sp max 200 (350)2) Volt 
Diodengleich- 

strom IaI — max 1 mA 
Diodenspitzen- 

strom IdI max 6 mA 


Kennlinienfeld2 1,=filı) 
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Der Beruf des Elektronik-Ingenieurs 


Von HeErBERT G. MENDE 


Mit dem zunehmenden Einfluß, den die Elektronik jetzt auch in 
Deutschland auf fast allen Gebieten der Technik gewinnt, wird die 
Frage nach dem technischen Nachwuchs für diesen neuen und inter- 
essanten Zweig der angewandten Wissenschaften immer brennender. 
Die gegenwärtige Lage ist dadurch gekennzeichnet, daß die heute 
mit der Entwicklung, Fertigung und dem praktischen Einsatz elek- 
tronischer Einrichtungen beschäftigten Fachleute aus den verschieden- 
sten Berufen und Branchen zur Elektronik gekonımen sind. Neben 
Elektro-Ingenieuren, die besondere Antriebsfragen zu lösen hatten 
und sie mit elektronischen Mitteln lösen konnten, stehen Hoch- 
frequenzingenieure und Radiotechniker, die für andere Industrie- 
zweige elektronische Möglichkeiten zur Qualitätsverbesserung und 
Steigerung der Produktion fanden. Den größten Anteil unter den 
heutigen Elektronikern dürften jedoch Physiker und Ingenieure aller 
Ausbildungsgänge stellen, die auf dem Wege über die Entwicklung 
von Hf-Mefigeräten jeder Art, Fernsteuerungen, kommerziellen An- 
lagen, Wehrmachtsgeräten und stabilisierten Stromversorgungen auf 
irgendwelchen mehr oder weniger verschlungenen Wegen zur Arbeit 
an elektronischen Anordnungen in unserem Sinne gelangten. Sie 
bilden gewissermaßen die Pionierschicht der deutschen Elektronik, 
die für eine begrenzte Zeit noch aus dem Kreis jener vielen erfah- 
renen Ingenieure ergänzt und erweitert werden kann, die während 
des Krieges in der Industrie oder bei technischen Einheiten wertvolle 
Erfahrungen sammelten, aber nach Kriegsende notgedrungen unter- 
geordnete Stellungen in anderen Branchen annahmen oder mehr oder 
weniger kümmerlich am Leben erhaltene eigene Existenzen aufbauten. 


Es ist für diese Gruppe bezeichnend, daß viele Ingenieure um so 
weniger geschäftstüchtig sind, d.h. um so schwieriger auf den be- 
rühmten grünen Zweig gelangen, je tüchtiger sie in ihrem Fachgebiet 
sind und je ernster sie ihre fachliche Arbeit auffassen. Das gilt auch 
heute noch, wie ein Blick auf die Veränderungen im Handelsregister 
lehrt. Wir schöpfen daraus die Hoffnung, daß viele dieser „alten“ 
Fachleute wieder zur Industrie mit ihren großzügigen Möglichkeiten 
stoßen wird, wenn in den kommenden Jahren Elektroniker zur 
„Mangelware Nr. 1“ aufrücken. Allerdings besteht für sie in der 
Zwischenzeit die Notwendigkeit, vergessene Spezialkenntnisse wieder 
aufzufrischen und den vielleicht inzwischen verlorengegangenen 
Kontakt zu den Fortschritten ihres Fachgebietes zu erneuern. Dazu 
stehen ihnen die Fachzeitschriften und Fachbücher zur Verfügung. 


Auch der junge Nachwuchs — bestehend aus begeisterten Ama- 
teuren und Bastlern wie aus Radiotechnikern und Jungingenieuren 
der Elektro- und Fernmeldetechnik — wird noch allerlei hinzulernen 
müssen, ehe er in diesem z.Z. wohl interessantesten und vielseitig- 
sten Beruf mit Freude und Erfolg arbeiten kann. 


Eine junge Wissenschaft und Technik wie die theoretische und 
ıngewandte Elektronik verlangen geradezu junge, anpassungs- und 
begeisterungsfähige Menschen zur Bearbeitung der vielen offen oder 
verborgen bereitliegenden Anwendungsmöglichkeiten. Da es sich 
dabei aber um ein Grenzgebiet handelt, das Brücken zwischen den 
verschiedensten Techniken wie Starkstromtechnik und Werkzeug- 
maschinenbau, Elektroakustik und Werkstoffkunde, Kunststoffindu- 
strie und Radiotechnik usw. schlagen soll, kann die Ausbildung des 
Elektronikers gar nicht vielseitig genug sein. Inbesondere sollte der 
angehende Elektronik-Ingenieur jede Gelegenheit wahrnehmen, um 
Fabrikationsverfahren und Fetrtigungsprobleme aller Art kennen- 
zulernen, ohne das gewählte Spezialgebiet (z.B. die Hochfrequenz- 
technik) zu vernachlässigen. 

Zur Zeit (und wahrscheinlich auch noch für die nächsten Jahre) 
kann von einem geregelten Ausbildungsgang zum Elektronik-Ingenieur 
noch nicht gesprochen werden. Es ist auch fraglich, ob es überhaupt 
möglich sein wird, jemals das Gesamtgebiet der Elektronik mit 
einem einzigen Ausbildungslehrgang zu erfassen. Was man unbedingt 
für eine erfolgreiche Tätigkeit als Elektroniker beherrschen sollte, 


sind die physikalischen Grundlagen, die Technik der elektromoto- 
rischen Antriebe und der Gleichrichter für alle Leistungen, die 
richtige Anwendung von Fotozellen, Hochvakuum- und gasgefüllten 
Röhren, Kristalloden, magnetischen und dielektrischen Verstärkern, 
ferner die Fernmeldetechnik mit ihrer Schaltungslehre, die Anwen- 
dung von Relais und anderen Schaltorganen, die Messung physi- 
kalischer (besonders mechanischer und elektrischer) Größen ebenso, 
wie die wichtigsten Fernsteuer- und -meßverfahren. Dazu kommen 
Spezialkenntnisse auf dem Gebiet, für das man sich besonders inter- 
essiert. Denn die Elektronik hat eine physikalische, eine chemische, 
konstruktive, elektrotechnische, fertigungsmäßige, hochfrequenztech- 
nische, soziale usw. und last not least eine kaufmännische Seite. Jede 
dieser Seiten hängt zwar eng mit allen anderen zusammen, fordert 
aber dennoch ihre eigenen Spezialisten. 


Im Gegensatz zu anderen Berufen kommt es bei der Elektronik 
jedoch weniger darauf an, aus welchem Beruf der einzelne kommt 
oder für welche Fakultät er sich zu Anfang seiner Laufbahn ent- 
scheidet, weil es nur wenige technische oder wissenschaftliche Berufe 
gibt, die nicht an irgendeiner Stelle Berührungsflächen zur Elektronik 
hätten. Auch ein Übergang, z.B. von der Hf-Technik zur Stark- 
strom-Elektrotechnik, ist auf elektronischem Gebiet leichter als zwi- 
schen den Spezialrichtungen der Ursprungsberufe. Hieraus ergibt sich 
die Perspektive, daß es jedem einzelnen möglich sein wird, im Laufe 
seiner elektronischen Praxis ein Spezialgebiet zu finden, dessen Auf- 
gaben für ihn reizvoll sind und das ihm wirklich Freude macht. 


Ein weiterer Vorzug eines jungen und universellen Gebietes ist, 
daß es jedem, der bereit ist, an sich zu arbeiten und ständig hinzu- 
zulernen, Gelegenheit zum Aufstieg in höhere Positionen bietet, weil 
man gerade hier im Gegensatz zu den klassischen Berufswegen die: 
Möglichkeit hat, mit Neuentwicklungen aus ihren ersten Anfängen 
heraus in neue Spezialgebiete hineinzuwachsen. Das gilt für den 
Akademiker, der sich der theoretischen Elektronik zuwendet, ebenso 
wie für den Volksschüler, der über eine Fachlehre, dann vielleicht 
über eine Monteurtätigkeit in den Service (Wartungsdienst) für elek- 
tronische Anlagen einer großen Firma gelangen kann. 


So etwa zeichnen sich nach dem heutigen Stande die zukünftigen 
Möglichkeiten der elektronischen Berufe ab, in deren Mittelpunkt 
der Elektronik-Ingenieur als tragende Säule der Planung, der Ent- 
wicklung, der Fabrikation und des Vertriebes steht. Er ist auch der 
Verbindungsmann zu den verschiedenen Industriezweigen, denen er 
als Angehöriger einer größeren Firma oder in Ausübung eines freien 
Berufes mit Rat und Tat bei der Einführung neuer elektronischer 
Hilfsmittel oder auf der Suche nach der besten elektronischen Ein- 
richtung zur Lösung eines Fertigungsproblems zur Seite steht. Aber 
auch die Bekämpfung einer „Elektronik um jeden Preis“ gehört zu 
seinen Aufgaben: wo nichtelektronische Wege im Einzelfall besser 
sind, muß er dies erkennen und unter vollem Einsatz seiner Person 
vertreten können, was ihm durch ein solides Wissen auf seinem 
Arbeitsgebiet sehr erleichtert wird. 


Zwar ist die geschilderte Vielfalt der Tätigkeiten heute noch 
nicht in vollem Umfang gegeben — es besteht aber kaum ein Zweifel 
(und ein Seitenblick auf heutige ausländische Verhältnisse bestätigt 
das), daß wir bereits in wenigen Jahren einen relativ großen Bedarf 
an Elektronikern haben werden. Wer dann dabei sein will, tut gut 
daran, sich schon jetzt durch ständige Weiterbildung auf allen ihm 
zugänglichen Gebieten der Technik darauf vorzubereiten. Natürlich 
erfordert das zusätzliche Arbeit und unter Umständen auch Verzicht 
auf manche Annehmlichkeiten (und hier scheiden sich die Geister in 
solche, die erfolgreich arbeiten und selbst zum technischen Fortschritt 
beitragen wollen, und solche, die auf leichtere Art Geld verdienen 
möchten) — doch winkt als Ziel einer der interessantesten Berufe 
auf einem Gebiet, in dem es fast täglich etwas Neues gibt. 
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Der Phasenscieber als Element der Gittersteuerung 


Von Dr.-Ing. ARTUR GRÜN 


Legt man an die Reihenschaltung aus einem ohmschen Wider- 
stand R und einer Kapazität C oder einer Induktivität L eine Wech- 
selspannung und verändert R, L oder C, so ändert sich bekanntlich 
die Spannung anR und L oder C der Größe und der Phase nach. Für 
die Zwecke der Gittersteuerung von Ionenröhren soll die steuernde 
Wechselspannung der Größe nach konstant bleiben und sich nur in 
der Phase ändern, weshalb man hier meist Brückenschaltungen wie in 
Bild 1a und 1b verwendet. Die Brückenspannung Up wird dabei 
zwischen der Mitte der sekundären Transformatorwicklung und der 
Verbindung von R mit © bzw. L abgenommen. 

Da die Spannung am Widerstand R auf Uc bzw. U1, senkrecht 
stehen muß, die Summe aber gleich der gesamten Transformatoren- 
spannung 2 Ur ist, kann man Ur und Uc bzw. U7, leicht als Kathe- 
ten eines rechtwinkligen Dreiecks mit der Hypothenuse 2 U‘ zeichnen, 
wie in Bild 2 geschehen. Die Endpunkte von Ur, U1, und U: müssen 
dabei immer auf dem Halbkreis über 2 Ur liegen. 

Wie man sieht, ist in dieser Schaltung die Brückenspannung Us 
der Größe nach immer gleich der Transformatorspannung U’. Ihr 
Phasenwinkel g gegen Ur läßt sich aber von 0° bis 180° verändern. 
Zeichnet man den zeitlichen Verlauf der Brückenspannung für ver- 
schiedene Phasenwinkel @, so erhält man Bild 3. Die Sinuskurve, die 


vr Ra Er, Pla 
nu |Ur Ug c 1% \ur Ug L 77 
a b 


Bild 1. Brückenschaltungen mit kapazitiver 
und induktiver Spannungsteilung 


bei p — O beginnt, entspricht der sekundären Transformatorspannung 
Ur. Je nach der Größe von R, L oder C stellt sich eine Brücken- 
spannung Uß ein, die bei verschiedenen Winkeln @ zwischen 0° und 
180° die Null-Linie schneidet. 

Dieser Winkel g entspricht schon weitgehend dem Zündwinkel ;, 
worauf aber erst später eingegangen werden soll. Hier soll zunächst 
nur untersucht werden, welche Möglichkeiten zur Veränderung dieses 
Phasenwinkels p bestehen. Die einfachste ist offenbar die, den 
Widerstand R veränderlich zu machen. Um den Transformator nicht 





oder 


c= =10®%F=1yuF 


3160 - 314 
Da die Spannungen UR, UL und Uc den Widerständen R, wL und 
1 . B n 
EE proportional sind, kann man aus den errechneten Widerstands- 
@ 


werten schon die erreichbare Phasenwinkeländerung bestimmen. In 
Bild 4 wurden für die beiden Grenzwerte 1 und 16 kQ die Dia- 
gramme für die induktive Schaltung gezeichnet. Da der Winkel 


zwischen Ur und Ur gleich dem halben Phasenwinkel, also gleich = 


ist, ergibt sich im rechtwinkligen Dreieck mit den Seiten »L und R 
für die beiden Grenzfälle 





Pmin wol 1 
2 Rmax 3,16 
Pmax oL 
== = 3,16 
2 Rmin 


Man erhält daraus für die Winkel selbst: 
2.1750 = 350 


Pmin — 
Pmax = 2:72,50 = 1450 

Mit einer Widerstandsänderung zwischen 1 und 10 kQ läßt sich 
also der Phasenwinkel in einer Brückenschaltung nach Bild 1b bei 
einer Induktivität von 10 H zwischen 35° und 145° verschieben. Das 
Gleiche ergibt sich, wie leicht zu kontrollieren, für die Schaltung la 
mit C Lu. 

Will man statt des Widerstandes eine der beiden anderen Größen 
verändern, so erkennt man, daß bei der Größenordnung von 1 uR, 
eine Kapazitätsänderung kaum in Frage kommt. Wohl aber lassen 
sich Änderungen der Induktivität in verschiedener Weise erreichen, 
indem man z. B. eine Drossel mit veränderbarer Gleichstromvor- 
magnetisierung verwendet. Die Induktivität einer Drossel ist propor- 
vional der Steilheit der Magnetisierungskennlinie. Verändert man 
diese durch Verschiebung des Arbeitspunktes A an Stellen mit ver- 






Rmin Pmax Pin, \ 
VD, 2 
NIE Fans N 
P max 
TEEN PAIN N ml 
N 
Ne O\ IRmin I" VRmin? +(oL)? b 
Ur Ur Ur Ur ha a 
@ d Bild 4. Zeigerdiagramme für die Schaltung 
Bild 2. Zeigerdiagramme der Spannungen Bild 3. Zeitlicher Verlauf der Brücken- Bild 1b bei verschiedenen Widerständen mit 
zu Bild 1 spannung bei verschiedenen Phasen- ı .. Rosix 
winkeln g dem Verhältnis Rn 10 


allzu groß auslegen zu müssen, wird man z. B. einen Widerstand von 
1 bis 10 kQ wählen. Bei einer Transformatorspannung von 
2 Ur = 100 V fließen dann in der Brückenschaltung höchstens 
100 mA. Wählen wir den Kondensator oder die Spule so, daß deren 
kapazitiver bzw. induktiver Widerstand in der geometrischen Mitte 
des Widerstandsänderungsbereichs liegt, 


1 
so besteht für: xX=-ul=— 

oc 

10 X 
die Beziehung: x "I : 
also x > yıo = 3,16 kQ. 
Mit (7 a HE Be Er EEE joE en. 
häl I L= a 10H 

erhält man also: 3a” 


schiedener Neigung der Magnetisierungskennlinie wie in Bild 5, so 
erreicht man die gewünschte L-Anderung. Bild 6 zeigt eine Schaltung, 
in der die Gleichstromvormagnetisierung durch eine Elektronenröhre 
besorgt: wird, deren Anodenstrom in bekannter Weise über das Gitter 
gesteuert werden kann. Eine ähnliche Steuerung zeigt Bild 7. Hier 
wird jedoch der ohmsche Widerstand R des Phasenschiebers über eine 
Flektronenröhre gesteuert. Die an dem Transformator Ta entstehende 
Wechselspannung wird auf die Anodenseite einer Triode transfor- 





—H 
Bild 5. Durch Gleichstromvor- 
magnetisierung H = einstellbare 
verschiedene Arbeitspunkte A 
auf der Magnetisierungskennlinie 





Bild 6. Steuerung der Gleich- 
stromvormagnetisierung über 
eine Elektronenröhre 
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miert und hier gleichgerichtet. Sie liefert daher die Anodenspannung 
und den Anodenstrom. Da dieser über das Gitter beeinflußt werden 


kann, läßt sich damit auch das Verhältnis — mit der Gitterspannung 


& = y ; Ü _.; 
im gewünschten Sinne steuern. Der Widerstand Ra = — wird dann 


Ty 





Bild7.Steuerungdesohmschen 
Widerstandes eines Phasen- 
schieberkreises über eine Röhrenschaltung 


Rechts: Bild 8. Induktive Phasenschieberschaltung 
mit Veränderung der Induktivität durch einen ver- 
schiebbaren Eisenkern [7 


über den Transformator T’e in den Phasenschieberkreis transformiert 
und bewirkt hier wieder, wie oben beschrieben, die Verschiebung der 
Brückenspannung Un gegenüber der Transformatorspannung U.. 
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Eine andere praktisch erprobte Möglichkeit schon einer direkten 
Maschinensteuerung zeigt Bild 8. Die Induktivität der Phasen- 
schieberspule L wird hier durch einen verschieden tief eintauchenden 
Eisenkern verändert, der seinerseits z. B. an einer Rolle hängt, über 
die zu förderndes Material, wie Papier- oder Textilband, läuft. Ist 
die Förderungsgeschwindigkeit zu klein oder zu groß, so taucht der 
Eisenkern tiefer oder weniger tief ein, die Induktivität wird größer 
oder kleiner und der Zündwinkel verschiebt sich entsprechend. Diese 
Zündwinkelverschiebung muß über die Gleichrichterschaltung und 
entsprechende Antriebseinrichtungen die Fördergeschwindigkeit so 
beeinflussen, daß sich immer eine bestimmte Gleichgewichtslage ein- 
stellt, die dadurch definiert ist, daß die Anliefergeschwindigkeit Vı 
gleich der Abliefergeschwindigkeit V3 ist. 


Damit haben wir die wichtigsten Phasenschieberschaltungen kennen 
gelernt. Sie bestehen aus Reihenschaltungen von Wirk- (R) und 


Blindwiderständen (ot. =) in einer Brückenanordnung, wobei meist 


entweder nur der ohmsche oder nur der induktive Widerstand direkt 
oder über eine Röhrensteuerung im gewünschten Sinne beeinflußbar 
sind. 


Elektronische Bausteine I 


Relais und Relaisstufen 


Von HERBERT G. MENDE 


Unter einem Relais im landläufigen Sinne versteht man einen 
Elektromagneten, der bei Stromdurchfluß einen Anker aus Eisen- 
blech anzieht und über ihn eine oder mehrere elektrische Kontakt- 
federn betätigt. Liegen diese Kontakte in Starkstromkreisen, so 
bildet man sie nicht als einfache Blattfedern mit Edelmetall-Kontakt- 
stücken wie bei den Fernmelderelais, sondern in Form von Quec- 
silberschaltröhrchen aus. 


Die Kontakte, die bei nicht erregtem Relais geschlossen sind, nennt 
man Ruhekontakte, während die Arbeitskontakte erst bei Erregung 
des Relais geschlossen werden. Die Kombination eines Arbeitskon- 
taktes mit einem Ruhekontakt wird auch als Umschaltkontakt be- 
zeichnet. 


Nun kommt es vor, daß ein Relais seine Kontakte nicht sofort 
schließen soll, sobald es erregt wird, sondern erst etwas später. Auf 
mechanischem oder elektrischem Wege (Kurzschlußwicklung, Pa- 
ralellwiderstand oder -kondensator) verzögert man dann den An- 
zug des Ankers und erhält ein Relais mit Anzugverzögerung. Auch 
eine Abfallverzögerung läßt sich elektrisch oder mechanisch (Gegen- 
oder Kurzschlußwicklung, Parallelwiderstand oder -gleichrichter) er- 
reichen. Auf einem anderen Prinzip beruhen Verzögerungsrelais, die 
unter dem Namen T’hermorelais bekannt sind. Hier wird ein Bi- 
metallstreifen, d. i. ein aus zwei Metallen mit verschiedener spezi- 
fischer Wärmeausdehnung zusammengewalzter Streifen, durch eine 
Heizwicklung oder einen Heizwiderstand erwärmt. Mit zunehmender 
Temperatur biegt er sich immer mehr durch, bis sein Ende einen 
elektrischen Kontakt schließt bzw. betätigt. Neben der Anzugver- 
zögerung ergibt sich beim T'hermorelais aus dem gleichen Grunde 
auch eine Abfallverzögerung. Auch bei den elektromagnetischen Re- 
lais lassen sich gleichzeitig beide Verzögerungsarten vorsehen. 


Hin und wieder begegnet man auch Relaisarten, die auf einem 
ganz anderen Prinzip beruhen. So gibt es Tauchspulrelais, die einem 
dynamischen Lautsprechersystem ohne Konus ähneln, dessen 
Schwingspule an einer Kontaktwippe sitzt. Die sogenannten Gas- 
relais enthalten in einem Glaskolben ein Gas, das sich bei Erwär- 
mung durch eine Heizwendel ausdehnt und dabei eine kontaktschlie- 
ßende Schaltflüssigkeit verdrängt. 


Nach der Stromart, für die ein Relais gebaut ist, unterscheidet 
man Gleichstrom- und Wechselstromrelais. Auch die Wechselstrom- 
relais arbeiten meist elektromagnetisch. Sie müssen allerdings zur 
Herabsetzung der Eisenverluste einen lamellierten Kern besitzen und 
so konstruiert oder beschaltet sein, daß ihr Anker nicht vibrieren 
kann. In der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle zieht man jedoch 
Gleichstromrelais vor, weil sie vielseitiger verwendbar und zudem 
billiger sind. Ihre oben angedeuteten Ausführungsformen nennt man 
neutrale oder ungepolte Relais, weil ihr Anker grundsätzlich immer 


dann angezogen wird, wenn ein (ausreichender) Strom fließt — 
unabhängig davon, in welcher Richtung er fließt. Wenn aller- 
dings ein Relais — wie es sehr oft der Fall ist — mehrere 
Wicklungen trägt und durch zwei seiner Wicklungen entgegenge- 
setzte Ströme fließen, so kann die Wirkung der einen Spule 
die der anderen aufheben, wenn ihre Amperewindungszahlen gleich 
sind. So bezeichnet man das Produkt aus der Windungszahl der 
Wicklung und der in ihr fließenden Stromstärke. Auf die gleiche 
Weise mißt man die Ansprechempfindlichkeit und den Haltewert 
eines Relais, die sich voneinander unterscheiden, weil zum Heran- 
holen des Ankers (Ansprechen) mehr Kraft benötigt wird, als um 
ihn festzuhalten. Bei einer noch kleineren elektromagnetischen Kraft 
oder Amperewindungszahl kann der Anker gerade nicht mehr ge- 
halten werden; sie kennzeichnet den Abfallwert. 


Von Postanlagen her kennen wir bei den neutralen Relais die 
Rundrelais (Bild 1) und die neueren Flachrelais. Ein modernes Relais 
gedrängter Bauart für Fernsteuerzwecke zeigt Bild 2. 


Tabelle der Relais-Symbole nach DIN 40700 
Relais, allgemein, mit 2002 Wicklungswiderstand 
Relais mit einer Wicklung 


Relais mit zwei Wicklungen 


Relais mit zwei entgegengesetzt wirksamen Wicklungen 
(Differenzrelais) 


Gepoltes Relais mit einer Ruhelage 


Gepoltes Relais mit zwei Ruhelagen 


Eee 


Gepoltes Relais mit einer Ruhe- und zwei Arbeitslagen 


r 
u 
> 


Relais mit Abfallverzögerung 

Relais mit Anzugverzögerung 

Relais mit großer Anzug- und großer Abfallverzöger ung 
Für Wechselstrom unempflndliches Relais 
Wechselstromrelais 


Resonanzrelais (100 Hz) 


Tauchspulrelais 


Kraftmagnet 


NEE BEN 
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Bild 1. Neutrale Rundrelais verschiedener Größe (AEG) 


Bild 3. 
Polarisiertes 
Relais 
(Siemens) 





Legt man die Weicheisen-Spulenkerne des Relais an einen Dauer- 
magneten an, so erhält man ein gepoltes oder polarisiertes Relais. 
Hier ist es nicht mehr gleichgültig, in welcher Richtung der Strom 
fließt, weil die Ankerbewegung davon abhängt, ob der Dauermagnet 
in seiner Wirkung durch den Strom geschwächt oder verstärkt wird. 
Bei gleichem Wirkungssinn kann daher auch das polarisierte Relais 
wesentlich empfindlicher sein als ein neutrales. Dafür weist es meist 
nur einen Kontakt bzw. Umschaltkontakt auf und ist auch mecha- 
nisch ganz anders aufgebaut (Bild 3). Kennzeichnend ist ferner, daß 
es nicht nur eine, sondern auch zwei Ruhelagen haben kann. Auch 
Ausführungen mit zwei Arbeitslagen, bei denen die Kontaktzunge 
durch Federkraft in einer Mittellage zwischen den Kontakten ge- 
halten wird, sind gebräuchlich (Telegrafenrelais). Je nach der Strom- 
richtung wird hier also entweder der eine oder der andere Kontakt 
geschlossen. Aus der Zusammenschaltung mehrerer elektrisch mitein- 
ander arbeitender Relais entstehen dann sogen. Relaisfamilien oder 
-sätze, denen wir bei elektronischen Programmsteuerungen wieder 
begegnen werden. 

Im Zusammenhang mit anderen elektrischen Bauteilen, wie Gleich- 
richtern, Kondensatoren und Röhren, kann man mit Relais eine 
kaum übersehbare Zahl schalt- oder regeltechnischer Aufgaben lösen. 
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Bild 4. Schaltbild einer universell verwendbaren Relaisstufe 
für elektronische Zwecke 
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Bild 5 Bild 6 


Bild 5. Darstellung von Relais- 
kontakten nach DIN 40700 





Bild 6. Darstellung von Relais- 
kontakten nach fernmeldetech- 
nischer Gewohnheit 


Bild 2. Modernes Fernmelderelais in 
gedrängter Bauart (Siemens) 


Ein vor- oder parallelgeschalteter Gleichrichter läßt beispielsweise 
auch ein neutrales Relais nur auf eine bestimmte Stromrichtung an- 
sprechen. Der Vorteil gegenüber dem polarisierten Relais besteht 
dann darin, daß diese ‚Polarisierung’ jederzeit durch Schaltmaßnah- 
men von Hand oder automatisch umgekehrt oder aufgehoben werden 
kann. Dafür ist die Ansprechempfindlichkeit dieser Anordnung natür- 
lich erheblich geringer. 

Im Anodenkreis einer Verstärkerröhre wird ein gewöhnliches Re- 
lais je nach Schaltung z. B. zu einem Spannungswächter, zu einem 
Differenzrelais oder zu einem selektiven Relais, das nur auf be- 
stimmte Frequenzen anspricht (Schwingkreis auf der Gitterseite). 
Weitere Varianten in der Verwendung von Relaisstufen sind in der 
Praxis (besonders in Verbindung mit Thyratrons) in großer Zahl 
anzutreffen. Als Beispiel sei hier die Schaltung einer universell ver- 
wendbaren Relaisstufe für elektronische Zwecke wiedergegeben (nach 
ELECTRONICS, Juni 1949, 116). Als vielseitig verwendbarer und auf 
kleinstem Raum (20 cm ® x 22,5 cm) untergebrachter Baustein er- 
hielt er den Namen Frexırror. Der zu überwachende Meßwert wird 
als Wechselspannung (oder in eine solche umgewandelt) an den Ein- 
gangsübertrager des Gerätes gegeben, wo er gemäß Bild 4 mit einer 
auf den Sollwert der Meßspannung eingestellten Vergleichsspannung 
vom Netztransformator (dem Betrage nach) verglichen wird. Die 
Röhrensysteme I und II sind normalerweise gesperrt und können 
erst bei Überschreiten ihrer durch die Katodinregler einstellbaren 
Schwellwerte der induzierten Gitterwechselspannung aufgestoßen 
werden. Bei geeigneter Dimensionierung des Übertragers wird das 
System I leitend und erregt das Relais R, sobald die Meßspannung 
den Soll-Wert übersteigt, während bei zu niedriger Meßspannung 
S über II erregt wird. Die Parallelkondensatoren der Relais dienen 
hier nicht zur Anzugsverzögerung, sondern zur Glättung der durch 
die Schaltröhren selbst gleichgerichteten Anodenspannung. Einstell- 
bare Anzugsverzögerungen zwischen 0,05 und 200 Sekunden werden 
vielmehr durch die Stufen III mit T und IV mit U bereitgestellt. 
Wenn nämlich R zieht, schaltet es über rı das Röhrensystem III kato- 
denseitig ein, dessen Gitterspannung sich nach Ablauf einer von der 
Gitterkombination und der einstellbaren Ladespannung abhängigen 
großen Zeitkonstante auf einen Wert einstellt, der einen zur Erre- 
gung des Relais T ausreichenden Anodenstrom fließen läßt. Nach dem 
gleichen Prinzip wird jetzt über ti auch die Stufe IV mit dem Relais 
U verzögert eingeschaltet. Die freien Kontakte der vier Relais stehen 
für die verschiedensten verzögerten oder unverzögerten Schaltmaß- 
nahmen zur Verfügung. Die Verzögerungsschaltung läßt sich natürlich 
auch von S bzw. von R + S abhängig machen. Man kann außerdem 
eine Verzögerungsstufe weglassen oder eine dritte nachschalten. 


Für den. praktischen Umgang mit Relaisschaltungen müssen wir 
mit den genormten Schaltzeichen vertraut sein, die auszugsweise in 
umstehender Tabelle wiedergegeben sind. Relaiskontakte werden 
nach DIN 40700 wie in Bild 5 dargestellt. Abweichend hiervon 
werden wir zur besseren Unterscheidung von Schalterkontakten 
öfters von einer in der Fernmeldetechnik eingebürgerten anderen 
Darstellung nach Bild 6 Gebrauch machen. Hier sind die Kontakte 
durch schmale Dreiecke bzw. Pfeile gekennzeichnet, die nur dann 
voll ausgezeichnet werden, wenn sie gerade als vom Strom durch- 
flossen (Ruhelage) gelten können. Grundsätzlich werden alle Relais- 
kontakte einer Schaltung in ihrer Ruhelage gezeichnet, falls nicht 
gerade besondere Schaltzustände dargestellt werden sollen. Um die 
Schaltbilder übersichtlicher zu machen, trennt man in der Zeichnung 
oft die Relaiswicklung und ihre zugehörigen Kontakte räumlich vor- 
einander, um sie an den Stellen des Schaltbildes unterzubringen, wo- 
hin sie elektrisch gehören. 


Sum 
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Leitungen in der Zentimeterwellen-Te&hnik 


Von Dr. Hans SEVERIN 


Leitungen der Höchstfrequenztechnik sind im Gebiet der Dezimeter-Wellen als Doppelleitungen und mit abnehmender Wellenlänge, etwa im Bereich der Zentimeter- 

Wellen, als Hohlrohrleitungen ausgebildet. Sie dienen nicht nur zur Übertragung von Hf-Energie, sondern Leitungsstücke von der Größenordnung der Wellenlänge wer- 

den als verschiedenartigste Schaltelemente benutzt und kurze, verlustlose Leitungen finden als Meßinstrumente für Wellenlänge, Widerstände, Materialkonstanten usw. Ver- 

wendung. Auf die exakte Ableitung und Begründung der Leitungseigenschaften wird hier verzichtet; statt dessen sollen die Ergebnisse solcher Rechnungen anschaulich 

verständlich gemacht werden, was gerade bei der praktischen Anwendung neuer Erkenntnisse von Bedeutung ist. Eine rein theoretische Behandlung des Themas findet 
der Leser in den FunkTECHNISCHEN ÄRBEITSBLÄTTERN, 3. Lieferung, Sk 81 (Franzis-Verlag, München), 


I. Fortschreitende Wellen auf Doppelleitungen 


Doppelleitungen, oft auch als LECHERSYSTEM bezeichnet, haben im 
allgemeinen die Form von zwei parallel verlaufenden Drähten oder 
von konzentrischen Zylindern. In jedem Fall muß der Abstand der 
beiden Leiter klein zur Wellenlänge der zu übertragenden Hf-Span- 
nung sein. Die Paralleldrahtleitung verlangt elektrisch eine sym- 
metrische Speisung; sie hat den Nachteil, daß sie nicht vollkommen 
strahlungsfrei ist, womit ihrer Anwendung bei einer Wellenlänge 
von etwa 20 cm eine Grenze gesetzt ist. Wegen der Strahlungs- 
verluste hat sie ihre einstmals vorherrschende Stellung eingebüßt. 


Die Ultrakurzwellentechnik wird heute fast ausschließlich von 
der konzentrischen Rohrleitung beherrscht. Diese wird unsymmetrisch 
gespeist, wobei der Außenmantel auf Erdpotential liegt, so daß sie 
mit Ausnahme der Enden vollkommen strahlungsfrei ist. Bei .den 
folgenden Überlegungen wird stets Strahlungsfreiheit der Leitungen 
angenommen. 

Die Vorgänge auf Doppelleitungen beliebiger Form können bis 
zum gewissen Grade noch mit quasi-stationären Begriffen beschrie- 
ben werden, wenn auch die Leitungen selbst nicht mehr als quasi- 
stationäre Systeme angesprochen werden dürfen. Dabei sind vier 
Leitungsgrößen von Wichtigkeit: der ohmsche Widerstand R, die 
Induktivität L, die Ableitung G und die Kapazität C. In der Lei- 
tungstheorie ist es üblich, diese Größen sämtlich auf die Längen- 
einheit 1 km zu beziehen, also: R [Ohm/km], L [Henry/km], 
G [Siemens/km], C [Farad/km]. 

Legt man an den Eingang einer zunächst unendlich lang ange- 
nommenen Doppelleitung (Ersatzschaltbild: Bild 1) eine Spannung 
genügend hoher Frequenz, so ist die längs der Leiter auftretende 





Bild 1. Ersatzschaltbild der Leitung 


Anderung der Stromstärke eine Folge einmal der Verschiebungs- 
ströme, die über die zwischen den beiden Leitern bestehende Kapazi- 
tät fließen, und zum anderen der Ströme, die durch die Ableitung 
des zwischen den beiden Leitern befindlichen Isolators bedingt sind. 
Der Begriff einer Kapazität pro Längeneinheit kann noch unbedenk- 
lich gebraucht werden, solange an der eingangs gemachten Voraus- 
setzung: Leiterabstand klein gegen die Wellenlänge, festgehalten 
wird. Die Änderung der Spannung längs der Doppelleitung setzt 
sich additiv aus dem durch den ohmschen Widerstand bedingten 
Spannungsabfall und der durch die zeitliche Anderung des Stromes 
in der Induktivität der Leitung induzierten Spannung zusammen. 
Die Leitungsinduktivität je Längeneinheit ist dabei als das Verhält- 
nis vom Kraftfluß um die Doppelleitung herum zum Strom in der 
Leitung definiert. Diese Vorgänge führen in ihrer mathematischen 
Fassung auf die Leitungsgleichungen, deren Lösung für Strom und 
Spannung eine nach unendlich laufende gedämpfte Welle ergibt. 
Zwei wichtige Kenngrößen der Doppelleitung treten in dieser Lösung 
auf, nämlich der Wellenwiderstand 3 und die Fortpflanzungs- 
konstante y. 


1. Der Wellenwiderstand 3 ist das an einer bestimmten Stelie der 
Leitung gebildete Verhältnis der Augenblickswerte der Spannung U 
zwischen den Leitern und des Stromes X in den Leitern: 





gu Längswiderstrand _ | R+ioL. 

Ri | | G+ioc 

Da Strom- und Spannungsverlauf längs der Leitung in Form und 
Phase übereinstimmen, hat 8 an jeder Stelle der Leitung denselben 
Wert. Der Wellenwiderstand 3 ist also der Eingangswiderstand 
einer unendlich langen Leitung. Schließt man ein Leitungsstück mit 
einem Widerstand von der Größe 3 ab, so verhält es sich so wie 
eine unendlich lange Leitung. Hierdurch ist gleichzeitig ein Meß- 
verfahren für den Wellenwiderstand 8 gegeben. 

3 ist eine komplexe Größe, der Wellenwiderstand also ein Schein- 
widerstand. Da jedoch im dm- und cm-Wellengebiet nur Leiter- 
material größter Leitfähigkeit (Kupfer, Silber) und zur Isolation 
nur hochwertige Kunststoffe mit kleinem Verlustwinkel tgö Ver- 
wendung finden, kann mian für alle praktischen Fälle die Verluste 
klein und damit den Wellenwiderstand rein reell annehmen: 


Be > /L, 

=@ | e 

Das bedeutet, daß 3 rein ohmisch und daher frequenzunabhängig 

ist. Beim Anschluß einer unendlich langen Leitung (bzw. einer end- 

lich langen, mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossenen Leitung) 

an den Sender tritt also weder eine induktive, noch eine kapazitive 

Rückwirkung, sondern lediglich eine durch die Größe von 3 ge- 
gebene ohmsche Belastung auf. 


Querableitung 


Da L und C nur von den geometrischen Abmessungen der Leiter 
und den Eigenschaften des Materials im Zwischenraum abhängen, so 
läßt sich Z auch allein aus diesen berechnen. Für die beiden prak- 
tisch besonders wichtigen Fälle der Paralleldrahtleitung und der 
konzentrischen Rohrleitung ergibt sich der Wellenwiderstand Z (Be- 
deutung von r, d, ri, ra siehe Bild 2) zu: 


En I 7 2 2% 
Zz=1290 V: In (++ l & -) [9] 
| € 2r ’ \2r. 


j d FE: : 
und näherungsweise für ze 8 mit einem Fehler kleiner als 1% 


Zx 120 ]/# In B [8] 


Zz = + In 2 [9] 
E ri 


Bei dem in Bild 3 und # dargestellten Verlauf des Wellenwider- 
standes wurde die Permeabilität u = 1 gesetzt, da beim Aufbau von 








Bild 2. Zum Wellenwiderstand von Paralleldrahtleitung 
und konzentrischer Leitung 


Leitungen das Material im Zwischenraum im allgemeinen keine ferro- 
magnetischen Eigenschaften hat. Man entnimmt den Kurven, daß 
man den Wellenwiderstand von konzentrischen Rohrleitungen prak- 
tisch nicht größer als 120Q machen kann, während es andererseits 
möglich ist, durch Verwendung von Materialien genügend hoher 
Dielektrizitätskonstante e Leitungen von einigen Ohm zu bauen. 
Demgegenüber bewegen sich die Werte des Wellenwiderstandes bei 
der Paralleldrahtleitung etwa zwischen 100Q und 5009. 
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Z fr dielektrischen Verluste des Materials zwischen ihnen. Letztere 
3 ! sind unabhängig von der speziellen Form der Leitung; der 
t 100 + ohmsche Anteil ist so zu berechnen, als ob die Leiter nur in 
einer Oberflächenschicht von der Dicke der durch den Skin- 
200 effekt bedingten : Eindringtiefe vom Strom durchflossen wür- 
den. Die Größe dieses Widerstandbelags hängt damit natür- 
lich von der geometrischen Form der Leitung ab. Unter der 
oben schon gemachten Voraussetzung kleiner Verluste ist die 
50 Dämpfungskonstante 
100 
Ri G 
ß 22 = 2 ® 

Als Zahlenwerte für ß seien drei Beispiele genannt. Eine 
0 [) koaxiale Leitung aus Kupfer vom Wellenwiderstand Z=70Q 
2 5 Ta 20 { 2 ee hat bei einer Wellenlänge von A = 20cm eine Dämpfungs- 


Bild 3. Wellenwiderstand 
der Paralleldrahtleitung 


Eine internationale Normung des Wellenwiderstandes koaxialer 
Kabel existiert nicht. In Deutschland benutzte man zunächst ein 
Kabel mit Z=70Q, das sich wegen des etwa gleichgroßen Strah- 
lungswiderstandes eines %/2-Dipols besonders gut als Antennenkabel 
eignet. Später ging man aus Gründen geringerer Leitungsverluste 
auf 60 @ über. Heute bestehen beide Typen nebeneinander. In 
Amerika bevorzugt man Koaxialkabel mit einem Wellenwiderstand 
von 50Q, in England solche von 75 0. 


2. Die Fortpflanzungskonstante y ist im allgemeinen ebenfalls eine 

komplexe Größe: 
vy=-ßtri 

Das Auftreten eines Realteils ist gleichbedeutend mit einer Dämp- 
fung der Welle, die sich in einer Abnahme der Amplituden von 
Strom und Spannung längs der Leitung äußert. Daher erhält ß die 
Bezeichnung Dämpfungskonstante. a gibt die Änderung der Phase 
von Strom bzw. Spannung längs der Leitung an und ist daher das 
Phasen- oder auch Winkelmaß der Leitung. Sämtliche drei Größen 
a, ß und y sind wieder auf die Längeneinheit, also 1 km, bezogen. 


Für den Wert der Dämpfungskonstanten ß sind zwei Größen ver- 
antwortlich, nämlich der ohmsche Widerstand der Leiter und die 


ri 


Bild 4. Wellenwiderstand der 
konzentrischen Rohrleitung 


konstante ß = 1,5 Np/km, ein Trolitulperlenkabel, sog. Breit- 
bandkabel, mit Z=70Q, einem mittleren e von 1,2 und 
ig d = 10 eine Dämpfungskonstante ß = 4 Np/km. Für ein 
Oppanolkabel von Z=70Q, e = 2,4 und tg d = 7° 10°% ist 
bei A = 20cm ß = 25 Np/km. 


Das Phasenmaß: a. ist definiert als 


se 2n Eu 
N km 

wobei # die Wellenlänge auf der Leitung ist. Die Rechnung ergibt, 

wieder für kleine Verluste 


wenn f die Frequenz der an die Leitung angelegten Hf-Spannung 
ist. Die Zeit, innerhalb der die Welle an der Leitung um eine Wel- 
lenlänge fortschreitet, ist 1/f. Somit ist die Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit für elektromagnetische Wellen längs einer Doppelleitung 


1-f anf 1 1 =] 
Ve a YIc Ye sec 


d. i. also gleich der Lichtgeschwindigkeit in dem Medium, in dem 
sich die Leitung befindet. (Weitere Aufsätze folgen.) 











Werkstofiprüfung mit Ultraschall 


Von Oberingenieur Orro KLırPHAHN 


In Ergänzung unseres orientierenden Beitrages über Ultraschall im letzten Heft der 
ELEKTRONIK bringen wir nachstehend eine Arbeit über ein Spezialthema 
dieses Gebietes. 


Es wurde und wird uns Ingenieuren häufig der Vorwurf gemacht, 
wir erfänden die fürchterlichsten Höllen- und sonstigen Teufels- 
maschinen — und die arme Menschheit müsse dann zusehen, wie sie 
mit den Danaergeschenken der Technik fertig würde. Meist würde 
allerdings umgekehrt die Technik mit ihr, der Menschheit, fertig. Zu 
solchen Geschenken von mehr als fragwürdigem Wert zählt dann 
wohl auch das Radargerät, das, ursprünglich eine reine Defensiv- 
waffe, schließlich auch offensiven Zwecken dienstbar wurde. Inzwi- 
schen freilich hat sich gezeigt, daß das Radargerät, wenn auch ein 
Produkt des Krieges, durchaus zum Wohle der Menschheit arbeiten 
kann. In diesem Zusammenhang sei unter anderem an den Einsatz 
für Flug- und Schiffahrts-Sicherungszwecke erinnert, über den bereits 
berichtet worden ist. 

Heute soll von einer anderen Anwendung des Radarverfahrens die 
Rede sein. Über die Grundprinzipien der Radartechnik braucht wohl 
nichts mehr gesagt zu werden. Es handelt sich dabei bekanntlich um 
ein Impuls-Reflexions-Verfahren, das mit ultrakurzen elektrischen 
Wellen arbeitet und zur „Ortung“, d.h. zur Ortsbestimmung, von 
Gegenständen dient, die diese Wellen reflektieren. 


Das gleiche Verfahren wird seit einiger Zeit für die „Durchleuch- 
tung“ von Werkstücken, die vorzugsweise aus Eisen oder Stahl 
bestehen, benutzt. Es ist hierbei möglich, eine zerstörungsfreie Werk- 
stoffprüfung auf Risse, Lünker, Bindungsfehler bei Schweißstellen 


oder Plattierungen usf. durchzuführen. Die Wichtigkeit einer solchen, 


Prüfung bei größeren, also teuren Werkstücken ist allgemein bekannt 


und braucht nicht mehr erörtert zu werden. Jedoch, verwendet man 
hierbei nicht elektromagnetische Wellen für die Durchleuchtung, 
sondern Schallwellen, etwa im Frequenzbereich von 1..5 MHz. Das 
Verfahren selbst entspricht genau dem beim „Funkmessen“ (der 
deutschen Bezeichnung für „Radar“) benutzten Vorgang. 


Das grundsätzliche Verfahren zur Fehlerbestimmung 

Eine Folge hochfrequenter Impulse von beiläufig etwa 2 us Dauer 
oder weniger wird mit einem Quarzkopf in das zu prüfende Werk- 
stück gestrahlt. Um einen guten Energieübergang zwischen Quarz 
und Werkstück zu erzielen, wird eine Koppelflüssigkeit benutzt, mit 
der der Quarz bzw. das Werkstück bestrichen wird, ehe man ersteren 
auf das letztere aufsetzt. Der Schallimpuls pflanzt sich mit der dem 
betreffenden Werkstoff eigentümlichen Geschwindigkeit durch das 
Werkstück fort, wird an der dem Quarz gegenüberliegenden Wand 
des Werkstücks reflektiert und gelangt so wieder auf den Quarz 
zurück. Die in diesem vom reflektierten Impuls erregte Spannung 
wird nach entsprechender Verstärkung den Vertikalablenkplatten 
einer Braunschen Röhre zugeführt, an deren Horizontalablenkplatten 
eine mit der Impulsfolgefrequenz synchronisierte Sägezahnspannung 
liegt, so daß die Impulse auf dem Leuchtschirm laufzeitabhängig 
dargestellt werden. Eine einfache Skala gestattet die Ablesung der 
vom Schallimpuls durchlaufenen Wegstrecke. 

Ist nun innerhalb des Werkstücks ein Fehler vorhanden, z.B. ein 
Riß quer zur Durchschallungsrichtung, so ist dieser Riß infolge des 
dort sprunghaft veränderten Wellenwiderstands für die Schallenergie 
der Ausgangspunkt eines weiteren Echos (reflektierten Impulses), und 
die Lage dieses Fehlers kann ohne weiteres an der Skala des Leucht- 
schirms abgelesen werden. Der Längenmeßbereich einer solchen An- 
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ordnung wird zweckmäßig umschaltbar auf verschiedene Maximal- 
werte — z.B. 5/25/100/250/500 cm — eingerichtet. 

Man verwendet gewöhnlich einen Sendeimpuls von 1000 V, und 
verschiedene Schallenergien können je nach den Erfordernissen durch 
Verändern der Impulsdauer in ziemlich weiten Grenzen gewählt 
werden. Selbstverständlich ist auch die Verstärkung des Empfangs- 
teils einstellbar, und es ist möglich, mit großer Senderenergie, d.h. 
langen Impulsen, und großer Verstärkung noch sehr kleine Fehler- 
stellen im Werkstoff nachzuweisen, sofern sie nicht zu dicht an der 
Oberfläche liegen, da sonst das Auflösungsvermögen des Anzeigeteils 
nicht mehr ausreicht. Unter günstigen Umständen kann jedoch die 
Empfindlichkeit so weit getrieben werden, daß man bereits in die 
Größenordnung des Korns (Kristallstruktur) des Werkstoffs gelangt. 


Zur Konstruktion des Impuls-Schallgeräts 

Ein für derartige Werkstückuntersuchungen geeignetes Gerät ist als 
Blockschema in Bild 1 gezeigt. Es handelt sich hier natürlich um eine 
rein schematische Darstellung, die die Apparatur umfangreicher er- 
scheinen läßt, als sie in Wirklichkeit ist, die aber andererseits das 
Verständnis derselben erleichtert. 





Bild 1. Blockschema eines Impuls-Schallgeräts für Werkstoffunter- 
suchungen (Su = Summer, Im = Impulsstufe, S= Schwingstufe, @= Quarz, 


W = Weiche, E = Empfänger, R = Braunsche Röhre, Ki = Kippgerät), 


Ein auf verschiedene Tonfrequenzen umschaltbarer Summer Su 
dient als Taktgeber für die Meßeinrichtung. Entsprechend den ge- 
nannten verschiedenen Längenmeßibereichen, die entsprechend ver- 
schieden große Laufzeiten der Schallimpulse bedingen, kann er auf 
verschiedene Frequenzen umgeschaltet werden. Hierbei spielt die 
Natur des Werkstoffs eine erhebliche Rolle, da die Laufzeit von der 
Schallgeschwindigkeit abhängt und diese bei den verschiedenen Werk- 
stoften sehr unterschiedliche Werte besitzt. Für Korrektur- und Eich- 
zwecke ist die Frequenz vorteilhaft in gewissen Grenzen stetig 
regelbar. Für die meist in Frage kommenden Werkstoffe Stahl und 
Eisen können etwa folgende Frequenzen gewählt werden: 


Meßbereich: 5 25 100 250 500 cm 


Frequenz: 1200 240 80 24 12 Hz 


Die von diesem Summer gelieferten sinusförmigen Spannungen 
werden einer Impulsstufe /m zugeführt und dort zur Impulsform 
verzerrt, dergestalt, daß beispielsweise bei jedem Nulldurchgang ein 
— einmal positiver, einmal negativer — Spannungsimpuls entsteht, 
der annähernd Rechteckform besitzt. Die Breite, d.h. die Zeitdauer 
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Bild 2. Quarzkopf für 
Werkstoffuntersuchungen 
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dieser Impulse ist z.B. in den Grenzen von 0,5...3 us stetig oder 
auch in Stufen einstellbar. Zur Durchführung dieser Aufgabe gibt es 
verschiedene Verfahren, die hier jedoch nicht in aller Ausführlichkeit 
erläutert werden sollen. 

Diese Impulse werden einer Kurzwellen-Schwingstufe S zugeleiter, 
die etwa zur Erzeugung der Frequenzen f = 1...2...3...4 MHz be- 
messen ist. Diese Stufe wird durch die eintreffenden positiven Impulse 
hochgetastet, d. h. sie ist durch eine negative Gittervorspannung 
gesperrt, und nur die dem Gitter ebenfalls zugeführten Impuls- 
spannungen heben die Sperrung jeweils für die Dauer eines Impulses 
auf, so daß der Generator während dieser kurzen Zeitspanne schwin- 
gen kann. Auf diese Weise werden gleichzeitig die im Impulsgerät 
erzeugten negativen Impulse unterdrückt, so daß je Periode der Takt- 
geberfrequenz nur ein hochfrequenter Schwingungszug entstehen kann. 

Die erzeugten Hochfrequenz-Impulse müssen dem Quarz Q zwecks 
Umwandlung in Schallenergie zugeleitet werden. Da aber nur ein 
Quarzkopf vorgesehen ist, der nacheinander abwechselnd für die 
Schall-Aussendung und den Empfang dient, muß noch eine Umschalt- 
vorrichtung oder eine Weiche W vorgeschen sein, die diesen abwech- 
selnden (sogenannten Simultan-)Betrieb ermöglicht. Diese Vorrich- 
tung sorgt dafür, daß der Quarzkopf Q während der Impulsaus- 
sendung mit dem Sender S, und während der ganzen übrigen Zeit 
mit dem Empfänger E verbunden ist. Grundsätzlich würde zur 
Lösung dieser Aufgabe z.B. ein mit der Frequenz des Summers $u 
synchron arbeitender Umschalter genügen. Bei den hier in Frage 


























Bild 5a. Schirm- 
bild bei einem 
fehlerfreien 
Bolzen 














Bild 5b. Der 
gleiche Bolzen 
wie in Bild 5a, 
jedoch mit 
einem Querriß 
(Pfeil) in 100mm 
Abstand vom 
Anfang 
(Schirmbild) 
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Bild 6. Schirm- 
bild eines 
fehlerhaften 
Bolzens, der in 
Querrichtung 
durchschallt 
wurde 
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kommenden, z. T. hohen Frequenzen kann das natürlich kein mecha- 
nischer Umschalter sein, sondern beispielsweise ein elektronischer. Die 
Weiche kann aber auch so gebaut sein, daß sie nicht direkt vom 
Summer Su gesteuert wird, sondern daß der Umschaltvorgang durch 
die im Sende- und Empfangsfalle sehr verschieden hohen Spannungen 
am Quarz ausgelöst wird. : 

Ein Quarzkopt Q, wie er in einer handelsüblichen Ausführung 
eines solchen Werkstoff-Untersuchungsgerätes Verwendung findet, ist 
in Bild 2 gezeigt. In einer Fassung ist der eigentliche Quarz unter- 
gebracht, der auf die Betriebsfrequenz (1, 2, 3, #MHz) geschliffen 
ist und im ersteren Falle 35 mm, sonst 25 mm mißßt. Die Schaltung 
von Sender und Quarz kann dabei so gewählt sein, daß die Auswahl 
des Quarzkopfes zugleich die Betriebsfrequenz bestimmt. Von der 
Wahl des Quarzkopfes hängt aber gleichzeitig die Charakteristik 
des abgestrahlten Schallbündels, also der Offnungswinkel desselben 
ab. Je höher die Quarzfrequenz, desto schärfer gebündelt ist zugleich 
die abgestrahlte Energie. Man kann etwa mit folgenden Offnungs- 
winkeln rechnen: 


Quarzdurchmesser: 35 25 25 25 mm 
Betriebsfrequenz: 1 2 3 4 MHz 
Offnungswinkel: 4 4 3 2,3 Grad 


Unter dem Öffnungswinkel ist hierbei derjenige Wert verstanden, 
bei dem die Schallamplitude auf 30 % ihres Maximalwerts abge- 
sunken ist. 

Die äufßere Oberfläche des Quarzes ist nicht mit einer Metall- 
belegung versehen. Als Gegenelektrode dient die metallische Ober- 
fläche des zu untersuchenden Werkstücks. Zum Anschluß derselben 
dient die in der Abbildung sichtbare Spiralfeder. Wie schon erwähnt, 
wird für einen guten Schallübergang eine Koppelflüssigkeit benötigt, 
die einen Luftzwischenraum zwischen Quarz und Werkstück ver- 
meiden läßt. Sie kann z. B. aus gutem, reinem Maschinenöl bestehen. 

Im Werkstück reflektierte Schallenergie induziert im Quarzkopf 
Spannungsimpulse, die durch die Weiche W dem Verstärker bzw. 
Empfänger E zugeleitet werden. Dort werden sie — gegebenenfalls 
nach entsprechender Demodulation — so weit verstärkt, daß sich eine 
für die Ablenkung des Elektronenstrahls in der Braunschen Röhre R 
ausreichende Amplitude ergibt. Selbstverständlich ist die Verstärkung 
regelbar, und da im allgemeinen eine Braunsche Röhre mittlerer 
Größe ausreichend ist (etwa DG 9/3 oder dgl.), braucht der Emp- 
fänger kaum Spannungen über 100 Vers abzugeben. Der Leistungs- 
bedarf ist natürlich praktisch gleich Null, und man könnte demgemäß 
an sich mit einer Röhre des Typs AC2 oder AF7 als Endstufe aus- 
kommen. Eine AL 4 oder dgl. zu verwenden, würde natürlich dank 
der höheren Steilheit einen Verstärkungsgewinn ergeben. 

An den Horizontalablenkplatten der Braunschen Röhre muß eine 
Zeitablenkspannung liegen, die eingangs — freilich nicht ganz zu- 
treffend — als Sägezahnspannung bezeichnet wurde. Für sie gilt 
jedenfalls, daß sie mit der Frequenz des Summers Ss synchronisiert 
ist und einen linearen Anstieg während der jeweils in Frage kom- 
menden Zeitspanne aufweist. Das ist jedoch keine übliche Sägezahn- 
spannung, wie folgende Überlegung zeigt: Ist z.B. der Meßbereich 
100 cm eingeschaltet, dann schwingt der Summer mit 80Hz. Der 
zeitliche Abstand zweier Sendeimpulse ist also !/so s = 12,5 ms. 
Besteht das zu untersuchende Werkstück aus Stahl und wird die 
Schallgeschwindigkeit darin mit 5000 m/sec angenommen, so benötigt 
der Impuls zum Durchlaufen der Meßentfernung von 2X100 cm 
(hin und zurück) eine Zeit von 2m: 5000 m/sec = 4 : 10°*sec — 
0,4 ms. Innerhalb von 0,4 ms muß also der Elektronenstrahl be- 
reits seinen gesamten Horizontalweg zurückgelegt haben. Die richtige 
Zeitspannungskurve würde also einen geradlinigen Anstieg von 
0,4 ms Dauer und daran anschließend ein horizontales Stück von 
12,1 ms aufweisen, um dann abrupt wieder auf den Wert Null 
(bzw. den Anfangswert) zu fallen. Es handelt sich also um eine 
weitgehend gekappte Sägezahnspannung. 


ELEKTRONIR 1952 Nr. 3 


Das gesamte Gerät kann ähnlich den bekannten Elektronenstrahl- 
Oszillografen aufgebaut sein und braucht auch kaum nennenswert 
größer auszufallen, obwohl es im Grunde genommen eine komplette 
kleine Radar-Anlage enthält. Die Frontansicht eines solchen im 
Handel befindlichen Gerätes ist in Bild 3 skizziert. Ein Foto-Adapter 
kann vor dem Leuchtschirm der Braunschen Röhre angebracht wer- 
den, und zwar ist die Einrichtung so getroffen, daß trotzdem die 
freie Sicht auf das Anzeigebild kaum nennenswert behindert ist. Eine 
Karte mit Notizen über den Prüfling, den Meßbereich des Geräts 
und ähnliche Daten kann so befestigt werden; daß sie zusammen mit 
dem Leuchtschirmbild fotografiert wird. 


Einige einfache Muster von Diagrammen 

In Bild 4 ist ein Beispiel eines so erzielten Anzeigebildes gezeigt. 
Hier wurde eine einfache glatte Welle ohne Fehler in der Längsrich- 
tung durchstrahlt. Darunter finder sich zum Vergleich eine maßstäb- 
liche Skizze des Prüflings. Im Diagramm links ist der „direkte Im- 
puls“ sichtbar, der den Zeitpunkt der Aussendung des Schallimpulses 
kennzeichnet und damit den Beginn der Meßßperiode. Eingeschalter 
war der größte Meßbereich von 500 cm, und bei 3,2 m (der Längen- 
ausdehnung des Prüflings) ist das erste Echo sichtbar. Wäre in der 
Welle ein Querriß vorhanden, so würde sich zwischen diesen beiden 
Echospitzen noch eine weitere, dem Fehler entsprechende, finden. Die 
vielen, hinter dem Rückwandecho noch sichtbaren Impulse entstehen 
durch Mehrfachreflexionen an der zylindrischen Oberfläche der Welle 
und durch dabei ausgelöste sogenannte Schubwellen. Man kann aus 
dem gegenseitigen Abstand dieser Nebenechos den Durchmesser der 
Welle berechnen. Besteht sie z.B. aus Eisen, so ist der Durchmesser 
um 32 % größer als der Abstand der Nebenechos, ausgedrückt in 
den Einheiten der Skala des Leuchtschirms. Im dargestellten Beispiel 
ist der Nebenecho-Abstand gleich 20 cm, also ergibt sich der Wellen- 
durchmesser zu 1,3220 = 26,4cm. Auf nähere Einzelheiten kann 
hier jedoch nicht eingegangen werden, obgleich die Zusammenhänge 
sehr interessant und auch technologisch nicht unwichtig sind. 

Hätte diese Welle einen Querriß in 2,4m Abstand vom Anfang 
derselben (wo der Quarz aufgesetzt wird), so würde sich das gleiche 
Anzeigebild ergeben, nur daß das „Rückwand“-Echo (in diesem 
Falle: Fehler-Echo) sowie die Nebenechos bereits bei 2,4 m auftreten. 
Bei nur einigermaßen nennenswerter Ausdehnung des Risses quer 
zur Durchschallungsrichtung, verglichen mit der Breite des Schall- 
strahls, verschwindet verständlicherweise das Rückwandecho völlig 
oder doch mindestens nahezu. Je ausgedehnter die Bruchstelle, desto 
cher wird sie die Rolle der ursprünglichen Rückwand einnehmen, also 
Ausgangspunkt von Schubwellen werden, die in gleicher Weise wie 
vorstehend angedeutet, eine große Anzahl von Nebenechos auslösen. 

Bei einem Prüfling, dessen Dicke verhältnismäßig groß ist, treten 
diese Nebenechos nicht auf. Der ziemlich scharf gebündelte Strahl 
trifft die zylindrischen bzw. Seitenwände des Prüflings nicht, es 
ergibt sich damit keine streifende Inzidenz des Schallstrahls mehr, 
die Schubwellen und damit Nebenechos auslöst. Es können nur mehr 
eindeutige Mehrfachreflexionen auftreten. So ergibt z.B. ein Bolzen 
von 260 mm Länge und 100 mm Durchmesser in fehlerfreiem Zustand 
das Diagramm Bild 5a, und im Falle ein Querriß von etwa 2 mm 
Tiefe im Abstand 100 mm vom Anfang vorhanden ist, das Diagramm 
Bild 5b. Das Gerät ist hierbei auf den Meßbereich 75 cm eingestellt, 
und infolge der Ausdehnung dieses Meßbereichs sind in Bild 5a und b 
neben dem direkten Impuls zwei Rückwandechos sichtbar. Das zweite 
rührt von dem Schallimpuls her, der nach Reflexion an der Vorder- 
wand des Prüflings diesen zweimal durchlaufen hat. Würde man 
einen noch größeren Meßbereich wählen, so würden noch weitere 
derartige Rückwandechos sichtbar werden, die alle im gleichen Ab- 
stand aufeinander folgen und nur an Amplitude langsam abnehmen, 
entsprechend der Schallabsorption im Werkstoff. Im Fall von Bild 5b 
ist deutlich zwischen dem direkten Impuls und dem Rückwandecho 
das Fehlerecho bei 100 mm zu erkennen. 

Ist in dem Prüfling nicht ein Querriß, sondern ein Längsriß, z. B. 
ein plattgewalzter Lunker, vorhanden, so ist .dieser bei einer Längs- 
durchstrahlung nur schwer oder gar nicht zu erkennen. Man muß 
also einen solchen Bolzen oder eine solche Welle auch quer durch- 
strahlen. Bild 6 zeigt einen solchen Fall. Eine Welle von 185 mm 
Durchmesser besitzt in 7,5 cm Abstand von der Quarzaufsetzstelle 
einen Riß, und das zugehörige Diagramm zeigt deutlich das Fehler- 
echo an dieser Stelle. Ein Mehrfachecho dieses Fehlers ist etwa bei 
15 cm noch sichtbar, jedoch fehlt völlig ein Rückwandecho, das bei 
18,5 cm erscheinen müßte, da die Fehlerstelle zu ausgedehnt ist (in 
Richtung quer zum Schallstrahl), um eine nennenswerte Schallenergie 
bis zur Rückwand gelangen zu lassen. 
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ATLTYORZUULEH 





ECH 81 EC 92 


2. Heptodensystem (Pentagrid-Mixer-Schaltung). Schaltung a): feste Schirmgitterspannung, Schaltung b): Beson- 
derer Schirmgittervorwiderstand für die ECH 81 (UCH 81), Schaltung c) : Gemeinsamer Schirmgittervorwiderstand mit 


780V 


Ug= 


Heizung: Indirekt geheizte Oxydkatode. Bei der EC 92 und 6 AB 4 Parallelspeisung 
oder Serienspeisung, bei der UC 92 Serienspeisung. 




















































































































der EF 85. Schaltung a) b) c) 
Betriebsspannung U, 250 250 250 Volt EC9 GAB“ UCH 
Oszillatorspannung Uosz eff 8,5 8,5 8,5 Volt Heizspännung U 6,3 9,5 Volt 
Rosa x Igs Us —9,4 —9,4 9,4 Volt Heizstrom I 0,15 0,1 Amp 
Gitterwiderstand RgsH - Rgı f 47 47 47 kr B 6 \ ’ 
Glklerstrom Igah + Igır 200 200 200 uA etriebswerte a) als Hf-Verstärker sowie Meßwerte: = 
Schirmgittervorwiderstand Roa+a4 u 22 18 ka Um eine hohe Steilheit und damit eine hohe Verstärkung zu erzielen, wurde der 63V, Q75A 
Regelbereich 1:0 1: 10 1:10 ; ; EDIT Eoe 
egeibereic, ! ! Ä Arbeitspunkt (bei U, = 100... 200 V) bei Ug; = — TV festgelegt. Sollte ET 
Gittervorspannung UgıH =2 —5 —2 —28,5 —2 —28,5 Volt hierbei schon Gitterstrom fließen, so ist Ug, auf — 1,5 zu erhöhen. Meßschaltung 
(Schirmgitterspannung Un a4 100 100 1038 250 97 250 Volt) 
Anodenstrom IaH 3 3,25 3 mA Anodenspannung Un 250 200 170 100 Volt 
Schirmgitterstrom Iga+a 6,2 6,7 8,5') mA Sittenvorspanhung U; 2 1 1 1 Volt 
Mischsteilheit $ 750 7,5 775 7,75 750 7,5 nA/V Katodenwiderstand Rk 200 87 118 333 2 
Innenwiderstand R; 1 >3 153 1 >3 Ma Anodenstrom la 10 115 85 o je 
Rauschwiderstand Pa 70 70 70 kQ Steithalt Ss 5 6,4 4 Ss mAIV 
Siehe auch die Kennlinienfelder 1... 3. Die Werte bei U, = 100... 200 V folgen auf Blatt 3. Bas ee Ber h . 2 " 24 ai B en 
B. Als Spannungsverstärker verwendet (93H richt mit g, T verbunden) Innenwiderstand R; 12 10,3 12 16,6 ka 
Heptodensystem, zur Hf- oder Zf-Verstärkung — Schaltung a): Besonderer Schirmgittervorwiderstand für die ; ; er 
ECH 81 (UCH 81), Schaltung b): Gemeinsamer Schirmgittervorwiderstand mit der. EF 85. Siehe aueh die Nanulintenfelder ar auf Alai2 gen ELO:AT 
Schaltung a) b) b) als Oszillator: selbstschwingende 
Betriebsspannung [77 250 250 Volt Lupe fremderregt Mischtriode 
Gitterspannung Ugz 0 0 Volt Oszillatorspannung Uosz eff ca. 3 Volt 
Schirmgittervorwiderstand Ron +4 39 22 kR Mischsteilheit Sc ca. 2,5 1,9 mA/V 
Regelbereich 7: 100 1:100 Siehe auch die Kennlinienfelder 7...9 auf Blatt 2 der ECC 81 
Gittervorspannung UnH —2 —#2 —2 —42 Volt I aaa 
(Schirmgitterspannung Ua a 122 250 1065 250 Volt) Grenzwerte: Innere Röhrenkapazitäten: 
Anodenstrom Ich 6,5 6,5 mA Anodenspannung Us max 300 Volt Eingang Ce 22 pF 
Schirmgitterstrom Iga En . 3,8 6,61) mA Anodenkaltspannung Us max 550 Volt Ausgang Ca 0,75 pF 
Steilheit s 24 0,024 24 0,024 mA/V Anodenbelastung Oy.max 2,5 Watt Gitter 1 — Anode Egı/a 15. pf 
Innenwiderstand R; 0,7 >10 0,7 >10 Ma Anodenstrom Ia max 15 mA Heizfaden — Katode Sk 2,3 pF 
Schirmgitterdurchgriff Don 5 5 %/o Spannung zwischen Katode — Gitter 1 + Heizfaden Cklgı+f+s °0: 45 pF 
Rauschwiderstand ra 8,5 8,5 ka Faden und Katode Urkmax + 90 Volt Anode — Gitter 1 + Heizfaden eaygı+f+s ©. 2,1 pF 
Eingangswiderstand bei Widerstand zwischen Anode — Katode Ca/k 0,24 pF 
f = 100 MHz Te 1,6 Lit) Faden und Katode RfIk max 20 ka Die letzten drei Kapazitäten sind wichtig bei Benutzung der 
Siehe auch die Kennlinienfelder 4... 6. Die Werte bei U,=100...200 V folgen auf BI. 3. Innere Gitterableitwiderstand Ron (k) max 17.M8 Röhre in Gitterbasisschaltung. Bei der Messung dieser Kapa- 
Grenzwerte. De u Röhrenka pazitäten: zitäten ist Stift 2 (s) zu erden. 
Anodenspannung Unmax 250 300 Volt 1. des Triodensystems 
Anodenkaltspannung U kması 550 550 Volt Ce (91) 27 pF ECH 81 
. I 1mA c 2,3 pF 
nz 125 Volt a 
Schirmgitterspannung U 1 F 
ne ungeregelt Ug2 +4 max 300 Volt Cgı/a P 50pF 150pF 
Schirmgitterkaltspannung ug t3l,max 550 Volt Sgı/f <002  pF F IH 
a. nn ä Qa max 0,8 1,7 Watt 2. des Heptodensystems - 
ERIENGETTSTOBTASTUNG Qg2 +4 max 17 Watt Ce (1) 4,8 pF I SI 
Gitterableitwiderstand 6 58 pF SS 
Pi = 3 « 
a) bei Spannungsverstärkung Rgı max 3 3 Ma a 79 PF S (22 
b) in Mischröhrenschalt Ag man ee egı/a ar I Zr 
in Mischröhrenschaltun R 7 kQ in 
9 g1 opt 4 . Cgı/ga <0,3  pF Verstärker 
a Ra opt 47 Kk Egı/f <01 pF 700pF Die Hf- und Mischstufe eines 
Gitterstromeinsatzpunkt nV Cgs/f <0,08  pF “ it En EC192 kombiniertenFM/AM-Empfängers 
bei Ig, = + 0,3 uA Ugı max A 5 an FM: EC 92 (Hf)+EC 92 (M+0) 
Pe a 2 U _13 Volt 3. Kapazitäten der Systeme EC92 | 30pr : ( 
Ei ga’max . gegeneinander B2pF = AM: ECH 81 (M) + ECH 81 (0) 
Katodenstrom Ik max 6,5 12,5 mA F: - <A pF 5.1JoF 5 = 
Spannung zwischen Heizfaden gıHlign 0 45 F Hr 
und Katode SgiH/gT+gsH <®ı p Sb = 
bei der ECH 81 Unpimäx 100 Volt CgıH/aT <0,06  pf 2 26Wag. 
bei der UCH 81 Ua may 150 Volt SaHlgıT <0,09 pF ie 3..30pF 10 18 
Widerstand zwischen Heizfaden SahlgıT +gaH < 035 pr “ Kal 30 ki 15 12KR 
und Katode Ryk max 20 kQ CaHlaT 0,22 pf < j22M2 pf nF EC 92/1a 
=. ; ECH 81/1a = 
92+4 (ECH 81) + Ig2 (EF 85) 7. 1952 1 7.1952 
. o+ 
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gert werden. Die Katodenwiderstände der 
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geregelten Zf-Röhren haben daher keine 
Parallelkondensatoren. — Die Gitterspan- 


| 

3 =. | nungszuführung der Hf-Vorröhre Röl 
L| 23 B6 HE am; läßt sich durch einen Schalter von der 
p & z 7 | Regelleitung abtrennen und an Masse 
- zu S| du m Ss legen. Man erreicht dadurch eine höhere 

t g = BZ | Empfindlichkeit für Fernempfang. 
Tr e S S % S | Da die geregelte Zf-Verstärkerröhre Rö 10 
IP I US = Si gleichzeitig im Tonkanal liegt, erfolgt 
, > |/0n er DIE | außer der Begrenzerwirkung der EQ 80 
Ysn\ 157 On fi RT da | auch eine automatische Lautstärkerrege- 

= = = ns INE = lung im Tonteil. 

0 IS SU [8 = | Die Austastimpulse des Senders dienen 


wie üblich zur Dunkelsteuerung der Bild- 
röhre während der Rückläufe. Daneben 
werden bei diesem Gerät dem horizon- 
talen und vertikalen Ablenkgerät negative 
Impulse entnommen, die zusätzlich den 
Anodenstrom der Bildröhre unterbrechen. 
Man hat es dann in der Hand, bei Filmen 
z.B., die sehr viele dunkle Szenen auf- 
weisen und an und für sich für Fernseh- 
übertragungen wenig geeignet sind, den 
Helligkeitsregler weit aufzudrehen, ohne 
cıaß die Rückläufe sichtbar werden. 


Zur Unterdrückung des Horizontalrück- 
laufes ist auf dem Zeilenausgangsübertra- 
ger eine besondere Wicklung L 72 vor- 
gesehen. Die daran auftretenden Rück- 
laufimpulse werden über C 150 und R 106 
zusammen mit dem Schwarzsteueranteil 
der Niveaudiode dem Wehnelt-Zylinder 
zugeführt. Außer dem negativen Rück- 


zu _| 820k rmx schlagimpuls liegt aber an L 72 auch eine 
az 2] AN Parabelspannung, die eine langsam an- 
40h #5 MM RB ‚nr +3 +1 | : Dannuns, ee : an 
z | steigende Schirmhelligkeit zur Zeilenmitte 
hin bewirkt. Um dies zu kompensieren, 
L81 EY51 I ECL80 liegt in Reihe mit L72 eine entgegenge- 
em I, | setzt gerichtete Parabelspannung aus dem 
33n 40149 [IE Tee | Kippgenerator Rö19. Sie wird an C 186 
Re ; abgegriffen und der Spule L 72 zugeführt. 
SG LF4 B23 E 6 An der Bildröhre bleibt dann nur der 
ST 470% TEN 330V C203| 7907 & 1: 208 | ee induktive Rückschlagsimpuls 

je OR) © 190Y 470k /M x wırksam. 
a PY u or | Zur Unterdrückung des Vertikalrück- 
@ 80 |= RT“ G Ac205 laufes dient die Sägezahnspannung am 
Su 2 | Ladekondensator C 208 des Vertikal-Ab- 
7" lenkgerätes. Sie wird durch C 149, R 100 

R178 12 E 

757 56K differenziert und ergibt dadurch während 
] 78n der Vertikalrückläufe negative Impulse, 
ei 7 die sich der positiven Gleichspannung a 
7 se i r itiven u n 
IS | 129% Zu usl) Hr IS | der ersten Anode der Bildröhre über- 
lagern und den Strahlstrom unterbrechen. 
Spannungsmessung | Alle diese Schaltungseinzelheiten be- 


4Fn 
an Ph, Te209 un 
+4 








+1 IV mitVoltmeter R; >7MR2 weisen, welche Sorgfalt beim Philips- 

T Fernsehempfänger darauf verwendet 

Fin ee nun wurde. ein hochempfindliches Gerät mit 
Bild11.Gesamtschaltung des Philips-Fernseh-Empfängers TD 1410 U. An Stelleder bester Bildwiedergabe ohne störende 


im Text angewendeten Bezeichnungen Rö 14, Rö 15 usw. sind hier die Bezeich- 
nungen B14, B15 usw. der Original-Kundendienstschrift beibehalten worden. 


dem Spitzenwert der Gleichlaufimpulse 
abgeleitet. Diese werden bei der Aussen- 
dung stets auf gleicher Höhe gehalten und 
sind daher ein Maßstab für die Empfangs- 
feldstärke. Ein Spitzengleichrichter mit 
großer Zeitkonstante würde aber kurz- 
zeitigen Feldstärkeschwankungen nicht 
folgen und dadurch ein Flimmern der Bild- 
helligkeit verursachen. Da die Gleichlauf- 
impulse andererseits nur einen geringen 
Bruchteil der Bildzeit ausmachen, besteht 
bei kleiner Zeitkonstante die Gefahr, daß 
die Regelspannung sich doch aus einem 
Mittelwert von Bild- und Synchronisier- 
signalen aufbaut. 

In der vorliegenden Schaltung wird des- 
halb die Regelspannung ausschließlich 
durch die Gleichlaufimpulse selbst erzeugt 
und ist daher unabhängig vom Bildinhalt. 
Als Regeldiode dient das dritte Gitter der 
Bild-Nf-Röhre Rö 15. Im Anodenstrom die- 
ser Röhre ist noch das vollständige Bild- 
signal mit Nullkomponente enthalten. 
Während der positiv gerichteten Gleich- 
laufimpulse am Gitter dieser Röhre ist ihr 
Anodenstrom am größten. Das Gitter 3 
nimmt normalerweise keinen Strom auf, 
da es über R 96 und R 95 auf Erdpotential 
liegt. Über den Kondensator C 159 werden 
jedoch diesem Gitter die positiven Rück- 
laufimpulse aus dem Zeilentransformator 
zugeführt. Nur im Augenblick des Rück- 
laufes. also gerade zur Zeit des Gleichlauf- 


impulses, wird Gitter 3 positiv und nimmt 
Elektronen aus dem Anodenstrom auf. Da 
dieser dann gerade von der Amplitude des 
Gleichlaufimpulses abhängt, ist die an 
Gitter 3 sich ausbildende Spannung eine 
Funktion der maximalen Trägeramplitude 
und kann zur Regelung verwendet werden. 
Die Regeldiode ist also nicht wie sonst üb- 
lich kapazitiv oder transformatorisch an 
die Spannungsquelle gekoppelt, sondern 
rein elektronisch. Durch diese Schaltung 
ist die Regelspannung auch weitgehend 
unabhängig von Störimpulsfolgen, denn 
diese werden am Gitter 3 ausgetastet, wenn 
sie nicht zufällig genau mit den Gleich- 
laufimpulsen zusammenfallen, was sehr 
unwahrscheinlich ist. — In Reihe mit der 
vorwiegend an R 96 erzeugten negativen 
Regelspannung liegt die positive Spannung 
des Kontrastreglers R 95. Beide Span- 
nungskomponenten werden der H£f-Vor- 
röhre Rö 1 und den Zf-Röhren Rö 10 und 
Röl2 zur automatischen Verstärkungs- 
regelung zugeführt. 

Beim Regeln dieser Röhren ändert sich 
bekanntlich in geringem Maße die Gitter- 
Anoden-Kapazität. Da bei Fernsehemp- 
fängern die Kreiskapazitäten sehr klein 
sind, haben die geringen Kapazitätsände- 
rungen bereits recht störende Verstim- 
mungen zur Folge. Diese Kapazitätsände- 
rungen können durch eine Gegenkopplung 
am Katodenwiderstand der Röhre verrin- 


Zeilenverschiebungen und Strahlrückläufe 
zu erhalten. Limann 


Wichtige Neuerscheinung der allgemein- 
verständlichen elektroakustischen Fach- 
literatur 


Band 43 der Radio-Praktiker-Bücherei 


Musikübertragungsanlagen 


Planung, Aufbau und Wartung 


Von Fritz Kühne. 64S. mit 34 Bil- 
dern und 11 Tabellen. Preis 1.20 DM 
(bei Voreinsendung portofrei) 


Aus dem Inhalt: Übertragungs- 
technik gestern und „heute — Planung 
von Übertragungsanlagen (Sprechleistung, 
Lautsprecher, Verstärker, Leistungs- und 
Spannungsanpassung, Unterstationen mit 
freier Programmwahl, Pflichtempfangs- 
schaltungen) — Aufbau von Übertragungs- 
anlagen (Anordnung der Lautsprecher, 
Gestell- oder Tischbauweise?, Installation, 
Schaltfelder, Lautsprecherwagen, Koffer- 
anlagen, Anlagen für „fliegenden Auf- 
bau“) — Wartung von Übertragungs- 
anlagen. 


Zu beziehen durch jede Buch- oder Fach- 
handlung oder unmittelbar vom 


Franzis-Verlag, München 22, Odeonsplatz 2 
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Tragbare Sende - Empfangsanlage 
für das 2-m-Band 


Bei der Abwicklung von Versuchsreihen trotz der Geradeausverstärkung nicht not- 
auf dem 2-m-Band besitzen tragbare wendig. Der Sender bildet zusammen mit 
Sende - Empfangsanlagen für Batterie- dem Modulationsverstärker eine Baueinheit. 
betrieb besondere Vorzüge. Die häufig Die Modulator-Endstufe (DLL 21) arbeitet in 
benutzten einstufigen Transceiver - Kon- ABs»-Betrieb und gestattet bei guter Über- 
struktionen sind zwar bausicher, mate- trageranpassung fast 100%/ige Ausmodulie- 
rial- und stromsparend, stören jedoch rung der Trägerfrequenz. Die Gesamtver- 
unter Umständen durch Frequenzunkon- stärkung reicht für ein Kohlemikrofon aus. 
stanz und Ausstrahlen von Pendelschwin- Der Sender wurde auch für tonlosen Tele- 
gungen andere Verbindungen und sind grafiebetrieb eingerichtet. Die Tastung er- 
daher im Interesse eines geordneten folgt im Anoden- und Schirmgitterstromweg 
Amateurbetriebes nach Möglichkeit ab- der Endstufe. Je geringer der Innenwider- 
zulehnen. Die in den folgenden Ausfüh- stand der Anodenstromquelle ist, desto sau- 
rungen beschriebene, vielfach erprobte berere Telegrafiezeichen lassen sich erzielen. 
transportable 2-m-Sende-Empfangsanlage Unter Umständen schaltet man zwei Anoden- 
beweist, daß man ohne komplizierte batterien parallel. 

Mittel auch höheren Ansprüchen gerecht Schließlich sind in der Sender-Baueinheit 
werden kann. noch Umschalt- und Kontrolleinrichtungen 


Die Senderschaltung untergebracht worden. 


Bei Amplitudenmodulation auftretende FM- 
Effekte werden weniger durch Schwankun- 
gen der Betriebsgleichspannung als durch 
hochfrequente Rückwirkung hervorgerufen. 
Versuche bestätigten, daß man bei guter 
Aussteuerung der Sender-Endstufe (PA) erst 
dann zu erträglichen Verhältnissen kommt, 
wenn ein amplitudenmodulierter Sender 
mindestens dreistufig (MO — BF—PA) aus- 
geführt ist. Ist der Innenwiderstand der 
Anodenstromquelle gering, kann in den 
meisten Fällen auf die Stabilisierung der 
Oszillator-Gleichspannung verzichtet werden. 
Um die bei Batteriebetrieb ausschlaggebende 
Stromentnahme niedrig zu halten, wurden 
Stabilisierung und Frequenzvervielfachung 
nicht angewandt. Der Oszillator schwingt 
also bereits auf der Nennfrequenz des Sen- 
ders. Die Kapazitäten der Abstimmkreise 
werden außer beim Oszillator und beim Aus- 
gangskreis durch die Röhren- und Schalt- 
kapazitäten gebildet. Puffer- und Endstufe 


Die Empfängerschaltung 


Bekanntlich bestimmen bei einer Hf-Ver- 
stärkerstufe Steilheit und L/C-Verhältnis den 
Verstärkungsgrad. Die erste Stufe wurde fest 
auf Bandmitte abgestimmt. Messungen er- 
gaben, daß hierdurch trotz der niedrigen 
Zwischenfrequenz von nur 2,7MHz Spiegel- 
frequenzen bereits merklich unterdrückt wer- 
den. Die Mischung von Empfangs- und Oszil- 
latorfrequenz erfolgt additiv. Die über der 
Empfangsfrequenz liegende Oszillatorfrequenz 
wird mit Hilfe eines kapazitiv wirkenden 
Drahtbügels unmittelbar am Gitter der 
Mischröhre eingekoppelt. Der Abstand zwi- 
schen Gitterkappe und dem am Ende flächen- 
verstärkten Drahtbügel beträgt etwa 2 mm. 

Die Zwischenfrequenz wurde so niedrig 
wie möglich gewählt, um hohe Zf-Verstär- 
kung zu erzielen. Spiegelfrequenzen von 2-M- 
Signalen liegen dann immer noch außerhalb 
des Amateurbandes. Die Eingangsschaltung 
arbeiten in C-Verstärkung mit fester Gitter-- Weist ein sehr gutes Signal-Rauschverhältnis 
vorspannung (—10,5 Volt). Ein den Röhren auf, so daß auch schwache Signale aufse- 
und der Anodenbatterie schädliches Hoch- nommen werden können. Die größte bestä- 
laufen der Anoden- und der Schirmgitter- tigte Empfangsreichweite betrug 450 km. 


ströme ist infolgedessen auch bei falscher Übersteuerungen durch stark einfallende 
Einstellung ausgeschlossen. Signale werden durch Betätigen eines Schal- 

Die hochfrequente Leistungsabgabe be- ters (S;), der auf eine höhere Gittervorspan- 
trägt auf Grund der günstigen L/C-Bemes- nung der Zf-Röhren umschaltet, umgangen. 


sung mit Sicherheit 50% der Eingangsleistung Die Signalreduzierung beträgt etwa 18 db 
der Sender-Endstufe. Neutralisationen waren (= 3 S-Stufen). Ein besonders gesteuertes 


2xRL24 P2 RL2,4 P2 RV24 P700 RV24P700 15 9 



































Vorderansicht der beiden zusammengefügten 
Baukörper. Rechts die Sendereinheit, links die 
Empfängereinheit. Die Abmessungen betragen 
ohne Bedienungsknöpfe u. Griff: Höhe 400mm; 
Breite 185 mm; Tiefe 80 mm. Durch den läng- 
lichen, rechts unten sichtbaren Schlitz wird der 
endgültige Abgleich des 2. UKW-Kreises vor- 
genommen 


S-Meter mit Ruhestromkompensation leistet 
bereits beim Abgleich wertvolle Dienste und 
ermöglicht eine S-Beurteilung und die Be- 
stimmung der Signal-Einfallsrichtung. Die als 
Triode geschaltete Röhre 1T4 dient wahl- 
weise zur S-Meter-Steuerung oder als Tele- 
grafie-Überlagerer. Die Grundfrequenz des 
Telegrafie-Oszillators entspricht der halben 
Zwischenfrequenz, so daß die Oberwelle mit 
der Zwischenfrequenz identisch ist und mit 
Hilfe eines von außen bedienbaren Trimmers 
auf hörbare Differenz zum Zf-Signal ge- 
bracht werden kann. An den Diodengleich- 
richter schließt sich ein zweistufiger Nf-Ver- 
stärker an. Die Ausgänge betragen für ver- 
schiedene Kopfhörerarten oder Lautsprecher- 
anschlüsse 4 kQ und 500 ©. 
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Im Empfänger sorgt eine Gegentaktstufe für hohe Eingangs- 
1} verstärkung. Das S-Meter zeigt infolge Ruhestromkompen- 
"Kur 160V sation positive Ausschläge an und ist sehr empfindlich 


Das Abgleichen 


Um die fest eingestellten Vorkreise richtig 
abstimmen zu können, sind die Windungen 
der freitragenden Spulen mit Hilfe beson- 
ders anzufertigender metallfreier Stäbchen 
aus Trolitul oder aus ähnlichem Werkstoff 
in Achsrichtung zu „ziehen“ oder zu „drücken“. 

Genau anzeigende Frequenz - Meßeinrich- 
tungen benötigt man eigentlich nur zur 
Eichung der Oszillatoren im Sender und im 
Empfänger. Es genügt unter Umständen ein 
Absorptionsfrequenzmesser mit großer Ab- 
lesegenauigkeit. 


Senderabgleich 


Sämtliche Hf-Stufen des Senders werden 
mit den vorschriftsmäßigen Spannungen in 
Betrieb gesetzt. In den Anodenstromweg der 
Puffer- und der Endstufe wird je ein Milli- 
amperemeter mit 50-mA-Meßbereich einge- 


fügt. Liegen Gitter- und Anodenkreis der 
Pufferstufe außer Resonanz, so fließen nur 
geringe Restströme. Durch Induktivitäts- 


abgleich werden die Kreise auf Resonanz zur 
vorher geeichten Oszillatorfrequenz gebracht. 
Bekanntlich müssen bei Abstimmung der 
Gitterkreise die größten und bei Abstim- 
mung der Anodenkreise die kleinsten Anoden- 
ströme auftreten. Die richtige Abstimmung 
ist erreicht, wenn außerhalb der PA-Kreis- 
resonanz der Anodenstrom auf etwa 28 bis 
33 mA ansteigt. Durch Kapazitätsvariation 
beim PA-Kreis wird Anodenstromminimum 
eingestellt, wobei ohne Antenne der Strom 
auf mindestens 15 mA zurückgehen soll. Ab- 
schließend wird die Antennenkopplung so 
eingestellt, daß sich noch ein kleiner Aus- 
schlag bei der Anodenstromanzeige feststellen 
läßt. Da sich bei diesen Arbeiten der Oszil- 
lator geringfügig verstimmen kann, ist der Ab- 
gleichvorgang u. U. mehrmals zu wiederholen, 
bis der Gleichlauf der Kreise stimmt. 

Machen besondere Umstände einen späte- 
ren Frequenzwechsel notwendig, so ist ohne 
Nachstimmen der Pufferkreise die Verände- 
rung der Oszillatorfrequenz um etwa + 100 kHz 
durchaus möglich. — Stellt man im Ausstrah- 
lungsbereich der Antenne einen Absorptions- 
frequenzmesser auf, so kann hierdurch noch 
eine bessere Abstimmung des PA-Kreises 
vorgenommen werden. 


Empfängerabgleich 


Zuerst sind die Zf-Kreise in üblicher Weise 
mit einem Meßsender abzugleichen. Die Ein- 
gangsspannung wird immer so eingestellt, 


2x RL2,4 P2 
(145 MHz) 







RL24 T1 


2x RL2,4 P2 


(145 MHz) 


daß das S-Meter nicht übersteuert werden 
kann. Der Abgleich der UKW-Kreise geschieht 
wieder durch Änderung der Windungsabstände 
der Spulen. Steht ein Meßsender für die hier 
in Betracht kommenden hohen Frequenzen 
nicht zur Verfügung, so läßt man sich von 
einem benachbarten Amateur auf drahtlosem 
Wege ein unmoduliertes 145-MHz-Signal, am 
besten quarzkontrolliert, zur Verfügung stel- 
ien. Man erreicht hierdurch, daß der Ab- 
gleich einschließlich der Antennenanlage vor- 
genommen werden kann. Einen ähnlichen 
Zweck erfüllt auch ein einstufiger, unmodu- 
lierter und frequenzgeeichter Oszillator, der 
in günstigem Abstand vom abzugleichenden 
UKW-Empfänger aufgestellt ist. 

Es erwies sich als zweckmäßig, die Oszil- 
latorfrequenz über den Empfangs-Frequenz- 
bereich zu legen. Bereits nach überschläg- 
lichem Vorkreisabgleich ist auf günstige Ein- 
kopplung der Oszillatorschwingungen zu ach- 
ten, indem man versucht, durch Hin- und 
Herbiegen des kapazitiv wirkenden Draht- 
bügels (C,) bei fortwährendem Nachstimmen 
des Oszillators optimale Zwischenfrequenz- 
spannung zu erzielen. 


Ruibaueinzelheiien 

Die Unterbringung der zahlreichen Stufen 
in einem kleinen Gehäuse setzt einen über- 
legten Einbau der Einzelteile und Röhren 
und günstige Leitungsführung voraus. 


Wenn die schwer erhältlichen Original- 
fassungen für die Röhren RL 2,4 P2 nicht zur 
Verfügung stehen, lassen sich auch P-2000- 
Fassungen verwerten, deren Gitteranschlüsse 
am Befestigungsring abgesägt werden. Dafür 
sind aus versilbertem Material Gitterkappen 
anzufertigen, die eine sichere Kontaktgabe 
gewährleisten. Da diese Gitterkappen z.T. 
auch die Spulen einseitig zu tragen haben, 
sind mechanische Beanspruchungen zu ver- 
meiden. Es erleichtert die Verdrahtung und 
die Inbetriebnahme der Anlage sehr, wenn 
Sender und Empfänger in getrennten, gleich- 
großen Baueinheiten untergebracht werden. 
Auf diese Weise ist es möglich, die Emp- 
fänger-Baueinheit auch allein zu betreiben. 
Das Gewicht beider Baueinheiten beträgt 
zusammen nur 4,2 Kg. 


Um kurze Verdrahtungslängen zu erzielen, 
wurden, wie aus den Querschnittbildern 
ersichtlich, z. T. Schrägwände eingebaut. Es 
konnte absolute Abschirmung der Stufen 
untereinander erreicht werden. Bei Sende- 
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Der Sender arbeitet vorwiegend in Gegentakt- 
schaltung,um kleinstmöglicheKreiskapazitäten 
und hohen Wirkungsgrad im Hf-Teil und gün- 
stigen Ausnutzungsfaktorim Nf-Teilzuerzielen 


















Anschlußlerste 
für Ei mpfänger 











vom Stromversorgungsfteil 
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Rückansicht des Gerätes. Die linke Seite gibt 
über die Verdrahtung im Empfänger Auskunft. 
Von unten bis oben gesehen sind angeordnet: 
Eingangsspulen, Mischröhre, Abstimmelemente 
des Oszillators, 1. Zf-Bandfilter, 2. Zf-Röhre, 
Diodenkreis,Telegrafie-Oszillator,Nf-Endstufe. 
Der rechts befindliche Sender läßt den Steuer- 
Oszillator und die PA-Stufe erkennen. Von 
oben: 1. Nf-Stufe, daneben Endstufe des Modu- 
lators. Im 2. Fach befindet sich u. a. der Modu- 
lationsübertrager 





Vorderansicht beiabgenommenen Deckplatten. 

Auf der linken Seite ist die Puffer-Stufe zu 

sehen. Auf der rechten Seite befindet Sich von 

unten angefangen: Eingangs-Gegentaktstufe, 

Oszillatorröhre, Skalenantrieb, ferner 2. Zf- 
Stufe, 2. Zf-Bandfilter, 1. Nf-Stufe 








Teilansicht der auseinandergenommenen Bau- 
einheit. Die Steckerverbindung ist deutlich 
erkennbar 
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S-Meter 














i Nf-Ausgangs- 
f Übertrager 
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2 Telegrafie- 








Empfangs- | regler\; : - Der Rückwand- 
Umschalter Trimmer a. schalter für die An- 
(2.05zilloror)e4 ? tennenumschaltung 
Kontroll-. Modulartions- NO Areis 
Instrume: Übertrager Ed 
Filfe, 
Antennen- 2. ZFZ 
Ausgang Röhre_ } 
rn 11. 2#-Filter 
Skolen- 
antrıeb yo An “oz 1 
des Oszilloror. ur h 
2 4OmA(Sendeteil) 107A (Sendeteil) 
25 mA(Empfangsteil), , 8 0,88A (Empfangstei!) 
Anordnung der 
= Batterien im Strom- 
1. HIF=Sfufe. versorgungsteil 
Oszillator 


u 
120v SH zw 
Nickelsommler 


Querschnittbilder: a) Sender, d) EmpJjänyer 


Empfangsbetrieb werden die beiden Bau- 
einheiten durch eine vierpolige Stecker- und Spulentabelle 
Buchsenleiste elektrisch verbunden. Oben 
verbindet ein abschraubbarer Tragegriff, un- 










































































ten eine Befestigungslasche die Baukörper. £ & we a ° 

Ein vierpoliger Messerstecker nimmt (seit- = ER 3 352$# <oE bes 

lich versenkt) das Stromversorgungskabel Kreisspule = 3 E PAS = 2 EE= 5& £ Drahtart 

auf. Die Stromversorgung erfolgt aus einem 3 EN [ 5 = a ö : 8 CB 

Batterie-Tornister, der auf dem Rücken des E 5 äER u En 12) 

Bedienenden getragen und an dem die An- E3 

tennenanlage (2- oder 3-Element-Beam) be- a 2 

festigt werden kann. Die Anlage ist so auf- Oszillator 2 Mitte 

a NEN Gitter d. BF.) 1,5+1,5| Mitte Cu versilb. 

Antennenanlage Er on 3+3 | 15+1,5 18 Cu versilb. 
Besondere Aufmerksamkeit ist der An- en 

tennenumschaltung für Senden und Empfang : 11+(11)+ 

zu widmen, falls nur eine Antenne ver- 5 Anode d. PA Mitte 11) Suyersilb: 

wendet werden soll. Vom Einbau eines durch o — 1 zog 

den Betriebsspannungs - Umschalter S, zu 5 Antenne 9 Cu versilb. 

steuernden Relais wurde Abstand genom- un 

men, da ein zusätzlicher Stromverbrauch ver- Heizleitung 30 

mieden werden muß. Der aus der Rück- 

ansicht ersichtliche Schiebeschalter in Flach- Gitter d. PA 30 

bauweise wurde für diesen Sonderzweck an- ——— 

gefertigt. Er zeichnet sich durch geringe Ka- Gitter d. PA 

pazitäten aus und läßt sich bequem von 

Hand betätigen. Die Leistungsfähigkeit der Anode d. PA 

Sende-Empfangsanlage hängt von der Wahl 

der Antenne wesentlich ab. Es kommt dar- Ant. u. Gitter f 0,75+0,75 | 8+(8)+8t) Cu versilb. 

auf an, die richtige Anpassung zu finden. der 1. Stufe 

Erst in zweiter Linie spielen Anzahl und 

Art der Strahler-Elemente eine Rolle. Da Anode der 7+(9)+71) Cu versilb. 

bei tragbaren Geräten nur kurze Speise- 1. Stufe 

leitungen in Betracht kommen, ist deren s 

Qualität von untergeordneter Bedeutung. Bei en Cu versilb. 

dem gebauten und hier beschriebenen Muster- en 

gerät findet eine 3-Element-Beam (gefalteter Oszillator 16 1,5 Cu versilb. 


Dipol mit Reflektor und Direktor) Verwen- 





Auf 20X.0,05 Cu LS 























dung, der über eine verdrillte 60-Q-Leitung > 1. Zf-Kreis | 

(Kupferlitze) gespeist wird. Die Speiseleitung v Görler 

ist vom Antennenfußpunkt bis zum Um- 8 2. Zt-Kreis | F 278 20X0,05 CuLS 

schalter etwa 2,5 m lang. a a A Se ade 4 en 
Helmut Schweitzer, DL 3 TO E 3. Zi-Kreis 20x0,065 | CuLs 

Ä 
Versuche zur Beseitigung des 4. Z1-Kreis mn 
Kopiereffektes 5. Z-Kreis 20%0,05 
Im Heinrich - Hertz - Institut für Schwin- ö 

gungsforschung wurden Versuche gemacht, Telegrafie- Anoden- 20X.0,05 

den Kopiereffekt bei Magnettonbändern Oszillator SPAns = 

herabzusetzen. Durch Aufbringen einer ne nn Fand nn a a 

Karbonyl -Eisen- oder Karbonvl - Nickel- Ansde dioz auf 1-Watt- 0,2 


Schicht auf der Rückseite des Magnetton- 
bandes wird verhindert, daß die magneti- 1 | [| j 
schen Kraftlinien auf die benachbarten Ton- eizleitun 2X )50° ca.9 
lagen übergreifen. Das äußerst feinkörnige Fazieinng ME) 
Metallpulver wurde in Nitrocollodium sus- 
pendiert und mittels einer selbst hergestell- SIR P 3 
ten Apparatur aufgetragen. Die durch- !) Die in Klammern stehenden Abmessungen Beben den Inneren Abstand der Gegentakt 
schnittliche Verbesserung der Kopierdämp- Teilspulen an. Dieses Maß ist nahezu identisch mit der Länge der Ankopplungsspule. 
fung betrug etwa 5 db. Bei fabrikmäßiger j ‚ R 

Herstellung dieser Rückgußschicht ‘ dürften Parallel laufende Drähte auf einem Wickelkörper. 

sich die Eigenschaften der Bänder wesent- Sämtliche Drosseln kapazitätsarm wickeln (Stufenwicklung!) 

lich verbessern lassen. 

(„Bild und Ton“, 1952, Heft 3, Seite 73.) ») BF. = Pufferstufe. 


Widst.20 kQ 

















Werkzeuge - selbst gefertigt 


Die Arbeit in der Reparaturwerkstatt er- 
fordert mitunter Spezialwerkzeuge, die auf 
dem Markt kaum zu haben sind. Im folgen- 
den seien daher einige Anweisungen gege- 
ben, wie man sich ohne viel Mühe solche 
Werkzeuge aus alten und unbrauchbaren Tei- 
len selbst anfertigen kann. Als Ausgangs- 
material kommen in erster Linie abgebro- 
chene Schraubenzieher und verbrauchte Na- 
del- oder Schlüsselfeilen in Betracht. An 
einigen Bildern sollen Zweck und Anwen- 
dung näher erläutert werden. 

Bild 1a und 1b zeigen zwei Schlitzschlüs- 
sel. Der erste mit einer Schlitzbreite von 2 mm 
ist für Madenschrauben gedacht, die ein fla- 
ches Ansatzstück besitzen und vielfach bei 
Skalenseilrädern usw. anzutreffen sind. Der 
Schlitz des Schlüssels nach Bild 1b ist da- 
gegen nur etwa 0,5mm breit. Dieses Werk- 
zeug eignet sich vorzüglich zum Ver- und 
Entschränken von durch das Chassisblech 
gesteckten Schränklappen bei Elektrolyt- 
Kondensatoren, Abschirmbechern und son- 
stigen Einzelteilen. Mitunter sind diese Lap- 
pen durch die Verdrahtung oder andere Ein- 
zelteile verdeckt und mit einer Flachzange 
kaum zu fassen. 

Bild 1c stellt ein Werkzeug dar, das zur 
Entfernung einseitig abgebrochener Maden- 








schrauben — etwa bei Bedienungsknöpfen — 
dient. Die Schaftstärke des Schlüssels richtet 
sich in erster Linie nach der Bohrung, in 
welcher die abgebrochene Schraube sitzt. Der 
Schlüssel darf, um die Schraube sicher zu 
fassen, nicht seitwärts ausweichen, es ist 
daher nötig, daß er stramm in die Bohrung 
paßt. Man tut gut, sich mehrere solcher 
Schlüssel anzufertigen, deren Schaftstärke 
verschieden ist. 

In einzelnen Fällen gelangen sog. Ring- 
muttern zur Anwendung, die, falls sie sehr 
fest sitzen, mit einem gewöhnlichen Schrau- 
benzieher kaum zu lösen sind, da ein sol- 
cher die Mutter nur exzentrisch angreifen 
kann. Für diese Zwecke ist ein Schrauben- 
zieher mit in der Mitte unterbrochener 
Schneide nach Bild 1d notwendig. Ist der 
Schraubenbolzen sehr lang (Steckerstifte), 
muß der Schraubenzieher entweder hohl 
sein, oder er muß schräg abgebogen werden. 


Die weiteren Werkzeuge können leicht aus 
stumpfen Schlüsselfeilen hergestellt werden. 
In Bild 1e ist eine Dreikantfeile dargestellt, 
deren Kanten an der Spitze in leichtem Bo- 
gen scharf angeschliffen werden. Wir erhal- 
ten somit einen „Schaber“, wie ihn auch die 
Klempner verwenden. Ein derartiges Werk- 
zeug tut bei der Reinigung verschmutzter 
und oxydierter Metallflächen gute Dienste. 

Eine Vierkantfeile, deren Spitze nach Bild 1f 
angeschliffen wird, läßt sich sehr gut als 
„Vorstecher“ und als „Reibahle“ verwenden, 
während eine ebenso angeschliffene Rund- 
feile (Bild 1g) eine „Reißnadel“ ergibt. In 
Bildih ist eine als Schraubenzieher ange- 
schliffene und rechtwinklig umgebogene 
Flachfeile dargestellt, die, so hergerichtet, als 
„Winkelschraubenzieher“ brauchbar ist. Da 
der Feilenstahl sehr hart ist, muß die Feile 
vor dem Umbiegen durch Ausglühen enthär- 


Bild 1 
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Drahtauslöser 








Obere 
Winkel Druckplofte 


Auslösestift S 





Druckblech B Bild 2 


Unterer Druckpunkt 


tet werden. Nach dem Biegen ist das Werk- 
zeug neu zu härten und hellblau anzulassen. 

Beim Anschleifen der Werkzeuge le bis 1g 
muß darauf geachtet werden, daß durch die 
sich bildende Hitze die feine Spitze nicht 
ausglüht und damit weich wird. Am besten 
schleift man mit feiner Schmirgelscheibe vor 
und schärft dann auf dem Sandstein. 

Beim Aufziehen von Skalenseilen und vor- 
nehmlich zum Einhaken der Spannfedern 
kann man sehr gut einen Haken nach Bild 1i 
gebrauchen. Gut geeignet für diese Zwecke 
ist eine mittlere Häkelnadel. 

Bild 2 zeigt ein Hilfswerkzeug, das zur 
Nachjustierung müde gewordener Wellen- 
schalterfedern bestimmt ist. Um solche Fe- 
dern exakt biegen zu können, muß an drei 
ee gleichzeitig angesetzt werden, 

as mit einer Rund- oder Flachzange nicht 
zu erreichen ist. Zudem sind die Wellen- 
schalter oft so montiert, daß ein Herankom- 
men mit einer starren Zange nicht möglich 
ist. Um diesem Übelstand zu begegnen, wurde 
eine biegsame Druckvorrichtung entworfen, 
die in der Hauptsache aus einem der be- 
kannten Drahtauslöser für Fotoapparate be- 
steht. An den beweglichen Auslöserstift S 
wird ein halbrund gebogenes Blech B an- 
gelötet. Das Schraubgewinde des Auslösers 
löten wir in einen kleinen Metallwinkel ein, 
an dessen unterer Kante ein halbrunder Stift 
befestigt wird. Dieser Stift stellt den unte- 
ren Druckpunkt dar und hebt die zu bie- 
gende Feder genügend vom Gegenkontakt 
ab. Durch Druck auf den Auslöser kann die 
Feder bequem nachgebogen werden, so daß 
sie wieder einwandfrei Kontakt gibt. 

Ernst Nieder 




















super »Schaub-Kolibri«: 


Mittelwelle 183-588 m, 
2-stufige Schwundregelung, 


Das Wunschgerät des Jahres ! 


Eine Höchstleistung des Rundfunk- 
Empfängerbaues ist der Kleinst-Reise- 


6-Kreise mit 6 Röhrenfunktionen, 


permonent-dynamischer 10000 Gauss-Lautsprecher 
eingebaute Antenne, Dauer-Batterien 


Skalen-Feinantrieb, 
beigefarbiges Preßstoff- 
gehäuse, goldfarb.verziert, 
versenkbarer Tragbügel 


Maße: 


Preis 
Anodenbatterie DM 11.25 
Heizbatterie 





Der »Bestseller« der Koffer-Empfänger 1951 war der 
SCHAUB-AMIGO. 


In dauerndem Botterie- und Netzbetrieb haben sich Amigo-Koffersuper 
tausendfach bewährt. 


SCHAUB-AMIGO IN 


ist noch besser. 
3 Wellenbereiche: kurz, mittel, long - 
Erhöhte Fern-Empfangsleistung durch 6 Kreise und HF-Vorstufe 


Eingeboute Rahmenontenne 
10.000 Gouss-Ovallautsprecher 


Für Batterie-, Gleich- und Wechselstrom-Netzbetrieb. 


20 x14,6x5,8cm 


DM 124.— 





DM —.75 








Der Koffer-Super, derauch 1952 am meisten gefragt sein wird 
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B Auszug aus neuester Liste A/S2. 
US-Typen! 
TEAM ui 450 6BAS6 .... 5.80 16xX4 12 SN 7 . 3.40 
O5 ee 450. 6BEB6 .... 5.90 | 7A8 12 SQ 7 . 6.80 
1LC6 550 | 6C4 su 3.50 | 7C5 . 12SR7 . 3.30 
1LH4 ...40|6EB ...... 1.— a . Eu a 
FG a j . na 0 
ee a p: 12A6 . 5023526 ....6.3 
184 He 12 AH 7 3E0.NDEDT sen u 
Ss ER 12 AT 6 5.80 | 35L6 ...... 8. 
op cs 12 AU6 5.30 35 W4. ; 
2A En 12 AV 6 6.30 3525 1 
an 12 BA 6 6.50 50L6 ...... 8.80 
6Q7 . 12 BE6 6.50 | 42 . 6.— 
\6 E 7 3.80 12C8 3.80 43 . 7.30 
r ; 6SH 7 3.— | 12 
6AF6 4.50 6897 Ä 7 ee al . e 
6AG5 . 3.60 | 6SK7 
6AJ5 .... 3— |6SN7 
6AQ5 .... 5.0 |6SQ7T .... 5.80 | 12SG7 .... 4.20 9002 ...... 
6AT6 .... 5.80 6887 
6AVE 6.50 | ME a 
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Alle Röhren kartonverpackt mit GARANTIE! Prompter Nachnahmeversand mit 
3°%/s Skonto. Fordern Sie vollständige Liste A/52. 


J. BLASI jr., Versand, (13b) LANDSHUT (Bay.), Schließfach 114 






Gleichrichter ;- ate zwecke, in bekannt. Qualität 
2-4-6 Volt, 1,2 Amp. 2 bis 24 Volt, 1 bis6 Amp. 
6 Volt, 5 Amp. 6 u. 2 Volt, 12 Amp. 
6 u.2 Volt, 6 Amp. 2 bis 24 Volt, 8bis12 Amp. 
Sonder Anfertigung - Reparaturen 
Einzelne Gleichrichtersätze und Trafos lieferbar 
H. KUNZ . Gleichrichterbau 
Berlin-Charlottenburg 4, Giesebrechtstr. 10, Tel. 322169 


Morsetasten 
T2Ln 26906 


gesucht 


Angeb. u. Nr. 4141 V 


Versienhsn-Rundfunk-Störschutz 


ist tausendfach bewährt und beseitigt zuverlässig Rund- 
funkstörungen aus demNetz. Bruttopreis: DM 6.95. Netto- 
preis: 1-9 Stück DM 5.-, 10-25 Stück DM 4.75, von 26 Stück 


DGM 1628491 aufwärts DM 4.50. — Großhandel Preise auf Anfrage. 


Versienhon HERBERT SKORNIA ING. ebnarn/OBpr.Posttach 


Dreipunkt-Koffer ‚‚Wochenend B’’ kpl. Teile o. Röhren 
UKW-Einbausuper 5 Kreise, 3 Röhren, für jedes Gerät . 
Dreipunkt-UKW-Super-Bausatz kpl. ohne Röhren 

NEU! Dreipunkt-Ferrit-Antennenstab, abgegl 
Kleindrehkos und Osz.-Satz mit Tr. dazu passend 


Sämtliche Teile auf Lager - Röhren billigst - Teilzahlungen - Versand 


RADIO-TAU B MAN N NURNBERG-A, Vordere Sterngasse 


ECHOTON 198 


Bald auch Dein Bandtongerät! 


Aufnahme -Wiedergabe - Löschen. 1Std.Laufz.b.19cm/Sek. 
50 bis 8000 (10 000) Hertz - Einfach und zuverlässig. 


Und dabei SO BILLIG! 


Chassis: Frontplatte (Dural),Kristallack, montagefertig, m. 
Köpfen,Mu-Hauben, Schalter, Mikroanschl.usw. DM 65. — 
Köpfe: Doppelsp. ‚Leistg.u.Frequenzg.gar.,Satz DM 29. — 
Tonmotor: Spezialausf. f. Gleich- u. Wechselstr. DM 58. — 
Bill. Tonmotor: bis 38. cm durchziehend, aber 20 Volt Wechselstr., ca. 2800 U/min. (wie Seltron) DM 17.50 
Rückspulmotor:: 110 oder 220 Volt Allstrom, klein aber stark 5 ia a O9 
Tonrolle: auf Plattenspielerachsen pass., erg. b. 78 U/min. 19cm Bandgeschw., geschl.m. Gummi DM 14.50 
Aufwickelteller: Bandteller mit Rutschkupplung, kugelgelagert DM 9.50 


Rückwickelteller: Bandteller. gummiertes Triebrad, Motorlagerung montiert auf kleine Mon- 
tageplatte, Gegenlager . . . . DM 19,50 


BAUSATZ „Mechanische Teil” enthält alle Teile einschl. 2 Köpfen und 2 Motoren . . DM198.- 
Teile für Verstärker, komplett mit Röhren . . . . F DM 85.— bis 98. — 


Preislisten gegen Rückporto! 


Ausführliche Baumappe gegen DM 2.50! — 


ECHOTON-RADIO-KUNDENDIENST 
MUNCHEN - GOETHESTRASSE 32 " 





Neue Empfänger 


Schaub-Kolibri ist ein unter- 
haltsamer Begleiter für Reisende 
und Wanderer, die sich nicht mit 
dem Gewicht eines größeren 
Reisesupers für Batteriebetrieb 
und Netzanschluß belasten wol- 
len. Dieser 6-Kreis-Taschensuper 
besitzt durch den Zweifach-Dreh- 
kondensator mit besonderem Os- 
zillatorplattenschnitt für Mittel- 


welle eine über den ganzen Wel- 
lenbereich gleichbleibend 
Trennschärfe 
keit. 


hohe 
und Empfindlich- 
Da keine Zugeständnisse 





für den Gleichlauf an verschie- 
denen Antennen notwendig sind, 
konnte der aus einer Ferritstab- 
antenne bestehende Eingangs- 
kreis sehr hochwertig und 
schwachgedämpft aufgebaut wer- 
den. Zur leichten und genauen 
Abstimmung besitzt der Dreh- 
kondensator eine Antriebsunter- 
setzung von 4:1. Die Skala trägt 
eine vereinfachte Kilohertz-Tei- 
lung. Röhrensatz: DK 92, DF 91, 
DAF 91 und 3@4. Im Zf-Teil wer- 
den Ferroxcube-Filter mit großer 
Rüttelsicherheit verwendet, so 
daß sich der Abgleich auch bei 
kräftigen Erschütterungen, wie 
sie bei einem Reisegerät immer 
vorkommen, nicht verändert. Die 
Schwundregelung wirkt auf die 
Eingangs- und die Zf-Stufe. In- 
folge des knappen Raumes wurde 
ein besonders hochwertiger Laut- 
sprecher mit 10000 Gauß und 
65 mm Korbdurchmesser einge- 
baut. 





Die 
Volt-Anodenbatterie hat 
70 Betriebsstunden und hohe La- 


leicht auswechselbare 75- 
etwa 


gerfähigkeit. Beim Ausschalten 
des Gerätes werden Heiz- und 
Anodenstromkreis unterbrochen. 
Um Verkopplungen und Störun- 
gen durch die Anodenbatterie zu 
vermeiden, wird sie während des 
Betriebes durch einen Elektro- 
Iytkondensator überbrückt. Beim 
Ausschalten wird er mitabge- 
schaltet, damit sein Reststrom 
in Ruhestellung die Batterie nicht 
belastet. — Das 1,5-Volt-Heizele- 
ment läßt sich ebenfalls leicht 
auswechseln. 

Auf einem einzigen kräftigen 
Gestell, das mit wenigen Hand- 
griffen aus dem Gehäuse her- 
auszunehmen ist, sind alle Teile 
gut zugänglich angeordnet. Alle 
Abgleichpunkte sind von einer 
Seite aus zu erreichen, der Ein- 
sangskreis wird durch Ändern 
des Abstandes der beiden Teil- 
spulen auf dem Antennenstab 
abgeglichen. Das kleine farbige 
Preßstoffgehäuse (20X14,6X5,8 cm) 
ist bequem nur durch Zurück- 
drücken einer Feder zu Öffnen. 
Alle vorstehenden Teile wurden 
vermieden, um den Empfänger 
gut im Gepäck unterbringen zu 
können. — Gewicht mit Batte- 
rien 13758, Preis 124 DM ohne Bat- 
terien, Anodenbatterie 11.25 DM 
Heizelement 0.75 DM. 





AEG - Univox - Junior ist die 
Kombination des Magnetophons 
KL 15 mit einem UKW-Super. 
Der Rundfunkteil hat die Röh- 
renbestückung ECH 42, EF 85, 
EBF 15, EAA 91, EF 11, EL 11, 
EM 11 und besitzt 7 AM- und 
10 FM-Kreise. Von den vier Be- 
reichen UKW, KW, MW, LW 
arbeitet der KW-Bereich mit 
Bandspreizung durch Kurzwel- 
lenlupe. Der Empfangsteil be- 
sitzt im übrigen alle Eigenschaf- 
ten eines hochwertigen Supers 
mit Bandbreiten- und Klang- 
farbenregelung, Gegenkopplung, 
Schwungradantrieb und Flutlicht- 
skala. — Das Magnetophon ar- 
beitet mit 19 cm BandgeschwıIn- 
digkeit im Doppelspurverfahren 
mit 2X30 min Laufdauer je Ton- 
band. Röhrenbestückung: EF 804, 
EF 804, EM 71, EDD11. Schneller 
Vor- und Rücklauf, drei ge- 
trennte Köpfe und weiter Fre- 
quenzumfang von 50 bis 10 000 Hz 
ergeben hochwertige Eigenschaf- 
ten und vielseitige Verwendungs- 
möglichkeit. Der Antrieb erfolgt 
durch 'einen Spezial-Asynchron- 
Motor mit Fliehkraftregler. Hoch- 
empfindliches Kristallmikrofon 
und ein plattenschonender Kri- 
stalltonarm mit Saphirdauernadel 
vervollständigen die Ausstattung. 
— Das mit goldfarbigen Metall- 
zierleisten versehene Edelholz- 
gehäuse hat die Abmessungen 
68X45%X44 cm. Preis 1430 DM ein- 
schließlich Plattenspieleinrich- 
tung, Mikrofon und Leerspule 


Lorenz-Teddy heißt ein neues 
zierlich kleines Batteriegerät, das 
sich leicht auf Reisen und Wan- 
derungen mitführen läßt. Dieser 
6-Kreis-Batteriesuper arbeitet im 
Mittelwellenbereich mit den Röh- 
ren DK 92, DF 91, DAF91 und 
3@Q4. Zur Stromversorgung die- 
nen eine 75-Volt-Anodenbatterie 
von langer Leistungsdauer und 
eine einfache 1,5-V-Heizbatterie, 
die beide leicht auszuwechseln 
sind. Zweistufige Schwundrege- 
lung, eingebaute Ferritstaban- 
tenne, Skalenfeinantrieb und ein 
permanentdynamischer Lautspre- 
cher mit 10000 Gauß runden die 
moderne technische Ausrüstung 
ab. Der ganze elektrische Teil 
ruht auf einem stabilen Chassis. 
Das weinrote Preßstoffgehäuse, 
20X14,6X5,8 cm, ist, sehr elegant 
und besitzt einen versenkbaren 
Tragbügel. Preis ohne Batterien 
124 DM. 


Neuerungen 


Kleinere Elektrolyt-Kondensa- 
toren, Fotoblitz - Kondensatoren. 
Die Abmessungen der Elektro- 
lyikondensatoren der Kik - Ge- 
rätebau GmbH konnten erneut 


wesentlich verkleinert werden. 
An Stelle der früher üblichen 
Rohrkondensatoren in Hartpa- 


pierrohr werden heute ausschließ- 





lich solche in allseitig fest ver- 
schlossenem Aluminiumrohr ge- 
liefert. Sofern ein Isoliermantel 
erforderlich ist, wird eine Papp- 
hülle oder ein Lacküberzug über 
dem Aluminiumrohr verwendet, 
eine Bauart, die sich auch für 
die Tropen eignet. Als Spezial- 
entwicklung wurden Elektrolyt- 
kondensatoren für Fotoblitz-Ge- 
räte herausgebracht; vornehm- 
lich wird die Type 250 „F/500/550 V 
gebaut. Außer der Normalaus- 
führung wird eine sog. kapazi- 
tätskonstante Ausführung gelie- 
fert, die sich dadurch auszeich- 
net, daß sich Kapazität und di- 
elektrische Verluste auch nach 
einer Vielzahl von Blitzen nicht 
ändern, so daß die Lichtausbeute 
des Blitzgerätes durch eine Än- 
derung der elektrischen Werte 
der Kondensatoren keine Ein- 
buße erleidet. Die Versuche der 
Herstellerfirma erstrecken sich 
auf über 100 000 Blitze. Hinsicht- 
lich der Lichtausbeute verhält 
sich der neue Elektrolytkonden- 
sator genau wie ein statischer 
Kondensator. Hersteller: KikK- 
Gerätebau GmbH, Köln- 
Deutz. 


Versilberte Kupferrohre für 
Senderspulen werden als Spe- 
zialität geliefert, und zwar in 
galvanischer Versilberung in den 
Dimensionen 1 bis 10 mm Durch- 
messer bei Längen von 1 bis 





3 m. Fertige Spulen nach Zeich- 
nung können angefertigt wer- 
den. Die Spulen werden von 
Amateuren und Industriefirmen, 
Instituten usw. für den Bau von 
Kurzwellen- und UKW-Sendern 
verwendet; sie zeichnen sich 
durch eine hervorragende Ober- 
flächen - Leitfähigkeit aus. Her- 
stelle: Otto Ruthenbeck, 
Ingenieur VDI, Heppingsen Post 
Sundwig (Kreis Iserlohn/Westf.). 


Mycalex - Isoliermaterial. My- 
calex ist gemahlener, glasge- 
bundener Glimmer, der unter 
hohem Druck zu Platten ge- 
preßt wird, ein Erzeugnis der 
Mycalex Co. Ltd, England, das 
neuerdings nach Deutschland 
eingeführt wird. Hervorragende 
physikalische Eigenschaften sind 
der Tatsache zu danken, daß 
das Material aus einer Mischung 
von Glimmer und Quarz besteht. 
Einige interessierende Werte: 
Durchschlagsfestigkeit 216 kKV/cem, 
Durchgangswiderstand 1X 1013 Q/ 
cm’, Oberflächenwiderstand 4X 
10'° Q@/cm?, Dielektrizitätskon- 
stante 6,7...8, Verlustwinkel bei 
100 Hz 0,007, bei 1 MHz 0,002. Das 
Material ist absolut tropenfest 
und bis 450°C unbedingt hitzebe- 
ständig, bis 700° C ohne wesent- 
liche Substanzveränderung. Man 
kann es bohren, drehen, fräsen, 
schleifen, gewindeschneiden, sä- 
gen, feilen usw. wie Eisen und 
Stahl. Es wird in Platten von 
3 bis 25 mm Stärke und in Stä- 
ben von 12 bis 32 mm Durch- 
messer geliefert, außerdem in 
Form von Preßteilen. In der 
Hochfrequenztechnik eignet es 
sich besonders für thermisch und 
mechanisch hoch beanspruchte 
Konstruktionsteile und für den 
Kondensatorenbau Einfuhr: 
Pfeiffer & Co, Hamburg 33, 
Fabriciusstraße 51. 


Meßstöpsel für Strom-, Lei- 
stungs- und Leistungsfaktor- 


messungen an Sicherungs- und 
Verteilertafeln. Bei Verwendung 
dieser Meßstöpsel bleiben die 
Stromkreise während der Mes- 
sungen abgesichert; die Siche- 





rungspatronen werden in die 
Meßstöpsel eingesetzt. Zu den 
Meßstöpseln für Ströme bis 60 A 
werden Kurzschlußstecker ge- 
liefert. Preise: 25 A, Gewinde 
E 27, 12.50 DM; 60 A, Gewinde 
E 33, 12.50 DM; 100 A, Gewinde 
R1 1/4, 1750 DM. Hersteller: 
P. Gossen & Co. GmbH, Er- 
langen/Bay. 


Werks-Veröffentlichungen 


Gossen-Preisliste für elektrische 
Meßgeräte. April 1952. Ca. 100 S. 
im Format A 5, in neuartige: 
praktischer Kammketten - Bin- 
dung. — Eine neue grafisch her- 
vorragend aufgemachte, sehr 
übersichtliche Liste über elek- 
trische Meßgeräte, in 18 Abtei- 
lungen gegliedert, die großen 
Gruppen Schalttafel - Meßgeräte, 
Meßgeräte für Betrieb und 
Laboratorium, Tragbare Strom- 
wandler, Beleuchtungsmesser, 
Leistungsmeßkoffer, Kurbel- 
induktoren, Meßgeräte in Ta- 
schenuhrform und Spezialaus- 
führungen enthaltend. Es ist 
eine reine Preisliste, mit kKur- 
zen Texten, vielen kleinen Bil- 
dern, mit den wichtigsten Ma- 
ßen und mit Preisen. Unsere 
Leser dürften sich in erster 
Linie für die sehr große Aus- 
wahl an runden, rechteckigen 
und quadratischen Ein- und Auf- 
bau-Schalttafelinstrumenten und 
für die Geräte der Mavometer-, 
U- und Box-Serie interessieren. 
Kurz: eine Liste, die jeder, der 
mit Meßgeräten zu tun hat, zur 
Hand haben sollte (P. Gossen & 
Co. GmbH, Erlangen/Bay.). 


Geschäftliche Mitteilungen 


G. Scheck, Nürnberg, Hars- 
dörfferplatz 14: Eines der größ- 
ten Lager an Einzelteilen für 
die Hf-, Fernmelde- und Hoch- 
spannungstechnik, das durch 
Spezialisierung auf den Groß- 
handel mit Wehrmachtgeräte- 
teilen und auf Restbestände aus 
Neufabrikation und Verteilung 
an die verschiedensten Verbrau- 
cher in der Industrie entstand. 
Durch laufende Übernahme von 
Steg-Lagern und größeren Rest- 
posten wurde in drei Jahren 
eine so große Auswahl erreicht 
und ein derart umfassendes La- 
ger geschaffen (etwa 80 Tonnen), 
daß heute auf allen Gebieten 
eine reichhaltige Auswahl ge- 
boten wird, mit Preisen, die 
weit unter den Herstellungs- 
kosten liegen. Die Auswahl wird 
ständig vergrößert, Restposten 
und Steg-Teile in größeren Men- 
gen stets gesucht. Hauptabneh- 
mer der weit über Nürnberss 
Grenzen hinaus bekannten Fir- 
ma sind vor allem: Labors und 
Versuchswerkstätten der Radio- 
und Elektroindustrie. fernmelde- 
technische Fabrikationsbetriebe 
rundfunktechnische und _ staat- 
liche Institute. 


Blaupunkt Phonomat 51. Dieser 
in Heft 11/1952, S. 215, ausführ- 
lich beschriebene Plattenwechs- 
ler wird neuerdings ohne den 
thermo-elektrischen Pausenschal- 
ter zum Preise von nur 198 DM 
geliefert. 
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BLAUPUNKT-AUTOSUPER 
A 52 KU (K= ohne UKW) 


Der empfangsfreudige fahrende 
Groß-Super höchster Klanggüte mit 
PIABMCHELHLICHECReT-TT-1171 05 
Endstufe und 3 Watt Endleistung 


Prospekte beim Rundfunkhandel 
BLAUPUNKT-WERKE 
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Bis zu 


65°/o Rabatt 


erhalten Sie auf Grund meiner ncuen 
Nettopreisliste 
Auch ich möchte Ihnen nicht nur 
Engpaß-Typen 
sondern alle Röhren Iietern. 


Ich bedauere daherdieLinie(feste Brutto- 
preise, festeRabatte)aufgebenzumüssen. 








ROHRENSPEZIALDIENST 
ein Begriff für 
Qualität, Lieferfähigkeit, 
prompteste Bedienung 


GERMAR WEISS 
GROSSHANDEL - IMPORT - EXPORT 
FRANKFURT/ MAIN 
HAFENSTR. 57. RUF 73642 


KAUFE R’OHREN ALLER ART 
GEGEN KASSE 


BEYER 


Heilbronn a. N. » Bismarckstraße 107 


Exponentialhorn- 
Lautsprecher mit 


Druckkammersystem 
10 Watt und 25 Watt 


Frequenzbereich 200— 10000 Hz. Richtcharakteristik 
gerichtet. Horn zweifach gefaltet, vertikal schwenk- 


bar, wetterfest 


Für Kommandoanlagen, Autoanlagen, Sport- 


plätze, Polizei, Eisenbahn 


Telegraphenrelais noch billiger! 


Ich bin lieferfähig in Telegraphen- 
relais 64a, sowie Trls 55, 54, 48 u. 43 


RADIO-SCHECK 
NURNBERG, Harsdörfferplatz 14, Telefon 40513 


TRANSFORMATOREN 
Drosselspulen 
Umformer und 
Kleinmotore 


ING-ERICH+FRED 


ELEKTROTECHNISCHE FABRIK 


WIESBADEN 95 
Verlangen Sie Liste F 67 















Sommer-Sonderangebote 


Sikatrop-Kondensatoren | Röhren 
20000 pf 15V DM -.21 | AG 1006 
20000 pt 20V DM -.23 | HRP 1/48/2 


25000 pf250V DM -.2g | LS SO 
en: 8 | [5 180 


DM 6.— 
DM 40— 
DM 4.85 
50000 pt 250 V_ DM -40 | 13 18 ee 
RLI2 PS DM 295 
5 RV 2 P 800 DM 135 
:OW DM 10.08 | 4973 DM 7.50 
50W DM 11.04 | 4660 DM 16.50 
STv 150720 DM 9.— 


Trolitul DM -15 


Elektr. Lötkolben m.Gar. 
Pico | 
Pico || 


Favorit 10 W DM 10.56 | 


Außenkontaktfassung, achtpolig 
Amerika-Octal-Fassung Trolitul DM -.23 
Fassung für LB |] und LB 8 mit Abschirmung DM 4.50 
Fassung für MSTv 160/40 Z DM -,90 
Meßgleichrichter (Maikäfer) 5 mA DM -95 


Verlangen Sie bitte kostenlose Zusendung meiner 
neuen Preisliste. Versand gegen Nachnohme 


Wolfgang Mötz, ?RLN-CHanLorrenauns 4 


Mommsenstraße 4 





2 Stück elektrodynamische Laut- 
sprecher aufSchallwandsitzend, 
25 Watt Klangfilm zum Preise 
von DM 70.— das Stück 


Notstrom - Aggregat, Benzin- 
Zweitakter, sek. 220 V Wechsel, 
5 Amp. mitautomatischen Span- 
nungsregler DM 575.— 


RADIO-BAUER, Bamberg, Hornthalstraße 8 


„Sonderangebot’’ 


waunwa-nn 
18381 138% 


u.a.m. auf Anfrage. Nachnahmeversand. 
KREIKENBAUM, Bremen, Parkstraße 11 


Wir zahlen zur Zeit für 
StV 280/80 Z DM 15. - 
StV 280/40 Z DM 11.50 
866 A DM 7.- 
6AC7 DM 3.- 
6SL7 DM 3.- 
auch and.Röhren ges. 


und amerikanische 


Geräte 
BC-312-342-348, 
handy talkie 
zu kaufen gesucht. 


E. Heninger 
Waltenhofen/Kempten 


Marcsinyi, Bremen 
Schließfach 1173 


EINMALIGES ANGEBOT! 
Europäische Röhren 
originalverpackt: 


UKW-Kabel 


0%, m DM 34.- gegen 
Nachnahme. 

Muster auf Wunsch. 
Versand solange Vorrat reicht 
HANS G6ROSSMANN 
Funktechn. Spezialerzeugnisse 

Hannover-Linden 
Haasemannstraße 12 


ERICH RAUCAMP 
QUOTSHAUSEN, Krs. Biedenkopf 
Fabrikat. elektr. Spezialartikel 





HAGEN&CO.K.G. Herold Funkvertrieb 
HANNOVER » FISCHERSTR. Ic 


Die Schlager des Monats: DM 


Multizet I, das bekannt. Vielfachmeßinstrum. 
25 Meßbereiche, 500.2 pro Volt 

Multizet II, 25 Meßbereiche, 1000 2 pro Volt 

Kleinlader 6 Volt, 1Amp. ........ 

Abgleichbestecke 14 teilig . 

Selen-Gleichrichter (SAF) 240 V, 300 mA, 
(22 Platten) 35mm@®,125mmlang 
rot lackiert . 

Netztrafos bestes Markenfabrikat, sämtl.m. 


74,50 
87.50 


Lötösenleist., 

40 mA,2x300V,4V-1A,4/6,3V-2,5A 

60mA,2x300V, AV-1,1A,4/6,3V-3A 

80 mA,2x330V, 4V-1,5A,4V-4,2A 

6,3V-2,2 A nk 

120mA,2x350V ,4V-2,5A,4/6,3V-4A 
Gegentakt-Ausgtngsübertrager 


für2xAD 1,15W,4-152 .. 
für 2xEL 11,15W,4-159% .... 
für2xEL 12,25W,4-150% .... 
Ausgangsirafos für Lautsprecher 4Watt . 
Neizdrosseln 150mA, 15 Henry 
Und viele andere Einzelteile günstig! 
Prompter Nachnahmeversand 


LLLILH ZT 


—EGON FRENZEL: 


IRCHEN-POSTFACH 354 


FARVIMETER 


neuwertig, gegen Höchst- 
gebot abzugeben. 


GANN Apparate- und Maschinen- 
bau-Gesellschaft m.b.H. Stuttgart 


Philips - Kathograph 
GM 3152 B oder C und FARVIGRAPH 


gegen bar zu kaufen gesucht. 


Preisangebote unter Nummer 4144 S 





Fordern Sie neue Listen über 


Fe Art, 
M billige 
AT EURBEDARr Lautsprecher 

SONDERANGEBOTS-SORTIMENTE 
100 Kondensatoren von I pf-4 uF DM 7.-, 100 Widerstände 


von 0,25 - 15 Watt DM 5.-, 10 Hoch- u. Niedervolt-Elko DM 6.-, 
diverse Trimmer, Potentiometer, Kleinteile DM 3.50 


FUNKLABOR BRAUM » KONIGSTEIN/TAUNUS 
Fertigung und Reparatur von Geräten der Elektronik 


Ersatzteile für Seibt-Geräte 


sowie Widerstände usw. können nur noch durch uns 

bezogen werden. Diese Bekanntgabe erfolgt im 

Einvernehmen mitderehem.Fa.Dr.SeibtNachf.Mchn. 
Reichhaltiges Sonderangebot: 

Ausz.: RL 12 P35-2,- / EF9-2,75/ AZ 12-2,30 / U 2410 P-,25 

3B7 -,75/6G6-3,-/12A6-3,85/12SQ7-5,95/25L6 -6,20 

Dau 1x500 -,75 / Sort. aus Seibt-Beständen ab DM 1.- 


L. f. R. Fürstenfeldbruck, Marthabräustr. 26 


Ich kaufe ständig: 
USA-Röhren 
Deutsche Röhren 
Spezial-Röhren 
und erbitte preisgünstige Angebote 


Radio-Röhren-Großhandel, Friedrich SCHNÜRPEL 
München 13, Heßstraße 74 





EINMALIG GÜNSTIG 


geben wir u.a. folgendes ab: 


25000 Telegrafenrelais 

Tırls. 64a, 67a, 675, 54a, 55a, 57a, 
54k, 54d, 54c, 57c, 43a, 42c, 8a, 9a 
Feldfernsprecher FF 33 

2000 Stabi 280140 u. 551100 
2000 Quecksilberd. 
Gleichrichterrö.4kV/0,4A u.10kV/1A. 
10000 Fotozellen 

25000 Kehlkopfmikrofone 
20000 Sirutoren 

150 AEG-Zeitrelais Rzeh 

300 Selen 280 11,2 Amp. 
09J für Cossor 

500000 Widerstände 

bis zu 225 Watt (Stückpreis 0,10 DM) 


PRÜFHOF ® Unterneukirchen/Obb. 
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Arli-Radio-Versand - alle Röhren aus einer Hand! 


Im Garantiekarton - Nettopreise in Westmark für Wiederverkauf, Industrie usw. (Restpostenpreise). 
Die seltensten Röhren alphabetisch sortiert - Sofortab Lagerlieferbar! -6 Monate Garantie! 













































































































































DC1 .... 3.50|EF8* .... 8.—|Gr 150;DA 6.50|MW 36/22 280.—|RGN 504 3.—|StV280/40* 14.70 |VC1* .... 6.5015V 4 .... 5.509D2 .... 4.50|70-210/60 4.90 
DC25 .... 3—|EF9 .. 4,50\GR 150 DK 6.301 70/15 ..24._ BGN 564 3.—|StV 280740 m. |VCH11 ..9—|5W4 .... 550110 ........ 70 L 7* 
DEG 4/1000 9.50|EF 11 .... 5.50[GR150DM 6.10 |Np 9 "2.95 RGN 1064 1.85 Tol. .. 7.35|VCL11 ..10.5015X4 .... 5.50 
DCH 11 ..12.1|EF12 .... 6.—|HABC 80 NG 3020 .. 4 |RGN 1304 9.90 StV 280/40 2* |VEL11 ..10.65|5Y 3 .... 5.50 
DCH 2 ..6.—|EF12K .. 7.50/(19T8) 10.50 15.-\N2 490 9.90 RGN 1404 5.— 17.80|VF 3* ....9.—|5Y4 .... 5.50 
DCH 25* 9.50 |EF12 spez. 12.50 |HBC 91 = ST RGN 1404 StV 280402 |VF7* ....9—5Y15 .... 7.75 
DDD 11* 11.—|EF13 .... 5.—|(12AV6) 6.50 O7S1.. 1850) (V4200) 2.50° m.Tol. 8.90|VF14 ....10.—|5Y35 .... 9.90 neh 
DDD23 .. 650|EF14 .... 6.40 11.—|PC 150 17.50 RGN 1500 8.— StV280/80*22.—-|vVH3 .... 750523 ...55011xX5 
DFU .... 4s0|EF15 .... 8.95|HF 93 (12BA6) | PC 1,5/100 15.—|RGN 1503 6.— StV 280/780 m. |VL1* ....10.—|5Z4 .... 5.5012 v/1,1 A 
DF21* .. 7s0|EF22»* ..10.—16.25 ...... 10.—|PCL81 10.50|RGN 2004 3.— Tol. ....11.—|VL4* ....11.50|6-17/0,5 A 2.90|12-36/0,5 A 
DF22 .... T.—|EF36 .... 850|HF 94 (12AU6)|PE 0810 650|RGN 2504 6.— StV 280/802 |VR65 .... 4.50[6-17/1,1 A 2.90112-36/5A 
DF25 .... 4—|EF 39 85016.— .... 10.—|PE 05/15 5.- |RGN 4004 7.50 26.—|VYı . 3.50|6-18/0,35 A 2.90112 A 6 
keine Loewe|DF %5* ..4%|EF40 .... 7.10|HK 90 (12BE6)|PE 06/0 74 750|RGQ 750,6 StV280/0Z |vY2 . 2.2516-18/3,5 A 2.9012 A 8 
AD 100 ..7.50IDF 67 .... 8alEF4 .... 7—|6.95 .... 15.—|PL 21 (2D 21) 14.70 _ m. Tol. 13.—|we 33 5.9016 A6 .... 3.9012 AH 7 .. 85-255/60 .. 
AD101 .. 7—|DF 91 .... 7.85|EF 42 .... 8.95|HL 90 (19AQ5) 5.90|RGQ 75/25 StV280/150 22.50 |we44 .... 5.9016 A 7 orig.*8.75|12 AL5 .. 7.—|85-255/80 .. 4.90 
AD102 .. 8—|DF91(1T4)5.25|EF 43 .... 8.958.560 .... 12.50) PL 81 ....11.90 14.70 StV 2801150 Z |we45 .... 5916A8 .... 750112 AT6 .. 5.50|85-255/100 4.90 
AF2 ..... 9.—|DG 3ı* ..25.—|EF50 .... 8.95|HLT205A 6.—1PL 82 .... 9.65|RGQ 10/4 24.50 25.50|wG33* 2435| 6 AB”7T ..5501j2 AT 7 .. 9.75|85-255/140 4.90 
AF3 ....5.5|DG3%2 ..25.—|EF80 .... 8.95) HR 1/60/05 22.50|PL 83 ....10.—|RGQZ 1,4/0,4 |StV 600/200* wG 34 27 —6AC7T ..425|12 AUS .. 6.--|85-255/150 4.90 
AFT ....525|DG71 ..35-|EF 85 .... 8,95 |HR1/100/1,550.- |PX 25 ....12.50 14.— 95.50 |wa.35* ‚306 AE5 .. 450112 AUT .. 9,9519 ........ 5.50 
AF 100 .. 8.40IDG 7/2* ..40.—|EF93 (6BA6) 6.- |HR 1/100/1,5/6*|PY 80 .... 7.60|RKR 72 N 9.50 StV 850/160* |wagg* ‚337516 AF6 .. 6.5012 AV 6 .. 6.50|100-300/0,06 2.90 
AG 1006 .. 7.50|DG 9/3 ..55.—|EF 94 60.—-|PY81 .... 910IRL1P2 1.50 550790 .... 7506 AF7T .. 7.8012 AX 7 ..10.75|]100E1 ..... 7.50 
AH 1* ....10.90|DG 9/3—4 49.50| (6AU6) 6.25|HR1/1801,560.- |PY 82 .... 680|RL2P3 1.50 StV 90096 50 Co yyr os |6AG5 -. 425112 BA .. 6.25|110 V/0,5 A 6.40 
AH 100* ..10.90|DG 9/4 ..48.— er l12 .. 9.50 ER 2 R2ON ..295|RL2T2 1—-Tı# ..s— /VR ” En 526 7 ..6—l2 BES .. 695|17PT .. 9.50 
AK1 ....12.—|DG9/4 spez.48.-|EFF 50 ..15.— /11,5/6° ..g50|)RL24P2 2. an As M6AJ5 ..4—l12C8 .... 45011723 ..9.— 
AK2 .... 9.50|DG 16/2* 90.—|EFM 1* ..11.75 De lRLaaps 8 I 2gjo P IVR DO ISARKS* .. 82512 ie .... 1.95|11726 .. 8.50 
keine Loewe|DK 21* ..12.50|]EFM 11 .. 9—|HRP 110015 |R44 .... g50|RL234T1 1. . 450107581 1 = 6AK6 .. 75011215 .... 250150 Al .. 8.50 
AL1 .... 8.40|DK 40* ..12.90|EH 1* ....12.75 60.—|R 120 ....15—|RL24T4 3. .. 2.9019 zZ ESS ALS .. 6.501217 .... 5901150 Cı .. 8.50 
AL2 ....9—|DK 91 ...12.10|EH2 .... 3,50|HRP 2100/1,5 |R220 10 —|RLA4,8 P15 6.— a Tele AQ5 .. 6.258112 K 7 .... 5.90|200-600/0,22 A 
AL4 .... 6.60IDK91(1R5) 8.-|EK 1* ....15.— 69.—|R 250 ... 10.—|RL12P10 450 TE2 ....2.90 15 455 5 6AQ6 .. 650112 K8.... 8.90 8.50 
AL5 ....10.—|DLı1 .... 835[EK 2* ....12.—| HRP 2/100/1,5/6 R 320/20 ..3,—|RL12P35 3.— | TE 30 m ° SIG AS5 . 750112Q7 ... 8.25|203 A ....12.50 
AL 5/3255 11.70|DL. 21* ...835|EK 3* ....1550|ASZ ....70.—|R 1049* 140,_|RL12P50 5— mm50 .... 390113 ö 0 SAT6 ..6.—h12SAT .. 915138 ..... 8.90 
AL 5/3755 11.70|DL25* ..ı2.—|EK 90 HZ420 .. 850/R 1709 .. 750|RL12Tı 250 TE60 .... 1.50 A En 6AU6 ..6.25112SC7 .. 3.501328 A .... 1.25 
AM1 .... 9.50|DL 67 .... 8.40| (6BE6) 6.80|K7aPp ..25.—|Rd2Md 19,50|RL12T2 3— TS4SP ..145011 05 a5] AV6 -- &=112SF7 .. 4501329 ...... 5.90 
AM2* ..925[DL9 .... 8355] EL1 ....150|KBı .... 6.50|Rd2Md 2* RL12 T15 3.— TS 41* .10.—|106 450 + 95.—|12 SG 7 .. 4.35| 329 A 
AR®8 .... 4.85|DL 91 (1S)6— EL2 ....8—|KB2 .. 4— 29,50 | RR 1455* 490 Tsoo ....50.—|155 7306 85° ----10- l12sHT .. 4.50|340 
ARP3 ..3.—|DL%2 ....835[EL3 ...T—-IKBCIı .6— Rd2M 19.50 RS 18 12.50 175 v/50 2.901D8 690 +. 750112 SIT .. 5.50|367 
ARP4 ..3.—|DL92(3S46.-|EL3N .. 7—|KcC1Stift 1.50 Same 19.50 RS 31 ....25.— U 86-1912 2.90 1F4 2.90 6B7T .... 6.5112SK7 .. 6.50|381 
ARP12 .. 3.60|DLL21 .. 5.75|EL 3975 .. 9 -|KCIGW 3.50|Ra24Ge 950722 10 yev/11-2 290 1 F 5 as 58... 6.75|112SL7 .. 4.95|452 
ARP13 .. 650|DLL.22 . 5mlEL5 ...11-|Kc3 .... 550 BazaTı RS 59_... 17.50) yavia naamlıas ale BA6 -. —I12sNT .. 4.—]505 
ARP38 .. 3.50|DN 72* .40.—|EL6 ....12—Kc4 .... 5,50 Rd 12 Dh 5.90 RS 235 ..30.— U8V4 1-6 2.30 166 4.95 6BE6&6 - 6.80112 SQ 7 .. 8501 723/B .... 
ARTP1 .. 6.—|pN 9/3 .. 49,50|EL 8/400 ..13.0|&Kcmı .1.—Raı Te 3908837 240 vo5 29011 3 Aal Ct -..- 55012SRT ..5—|08 u... 
ARTP2 ..6.—|DN 94 .49,50| EL 6 spez. 11.0 |KDD1 .. 725 e SAORS2U .5— m 3l6cC5 .2.90|12 Ya .... 4.50|807 
AS 1000 125.—|pn9s® 65 |EL® .... BREI 0.5 TE Rs .. 4— a ua 128 45015C6 . 3.9114 A4 .... 6.—|810 
AS1010 135.—|ps 310 .. 450 ELU .... TS|KF2 .... 9— RE or as 100 |RS2a2spez. 4-98 ala so 6C8 5.3514A7 .... 6.501814 
AT2 .... 485|ns 311 .. 450EL 12... 1050|KF3 ....4—|REo74 .. 2508820 22501799076 .. 25011 Aa... 59000 056 .. 78011aB6 .... 9.50|832 
AX1 ....1050|nu 101 .. 750EL1%/325 11.20|KF4 .... 4- REoaa g._|RS288 ..550)y90Pp . 25011B4 5906 P6 ---- 36511417 .... 650]837 .. 
AX50 ..10.50 EL 12/355 11.0|KF7 |... 8—|Rmoss 250|RS 289 .. 5.50| 17 959 "EL Lce 6506 D8_ ...: 8MlıaNT .... 7.50866* ...... 
AZ1 ...1Blp2c 5. |ELi2spez. 12.60 |KF8 .... 8—|REosak As0lle nn. 19 |U986 .... 2501 LE3 5.906 E5 Oktal 6. -|15-45/0,15 A [879 ..... 
AZ2 ....20m3D ZlEL1S .... TIER 2 12 — Bea 55532 120.— Ir 1010. 2 0lırka 495|6 E 5 alt S. 7.25 2.9093 ...... 
AZa .... 420) 406 (604) 3.7580 32 0 SZOKLIStIE 5 IREısa .. 550 wine... 20lıLns ..asslend 10 —|15-081,5 .. 290954 .... 
AZ .... 1.7554 50 450 EL 4... 7WSIKLIGW 6.—|RE 144 3/50 RS 377 -+25.—|17 122075 .. 2.9011 N5 425,083 u. B—=|16. NG. .... 6.—|955 
AZ12 ....250paaıı 7 EL42 ... TBSIKL2 ...TRma0 Bol os  2lıas 5 las .. 8.50|956 
AZ ...210paagı 7 ELSO ....1450|KL4 .... Ssolnmaga 3 |RS388 | isıe . 290lıRa EFT ....450 TR .. 97 .. 
AZ .... 210 ma. 7po|ELSI -.27S0IKL5 1 IREgos DT |RS3B An- Ina za lıns Di gz|EEE +. 450|20-60/0,5°.. 2.90|1002 . 
AZ50 ....1250 pAB ır .. 8.75| 81.90 KS1320 (EU |REs14 .. 7 |. Tage v20Pl 095184 61665»... 7.25|20-60/0,9 .. 2.901011 .. 
EABco ° |.6AQ5) 625|XIM) .... 5.—|REN 104d* 10.508 31 7 940P .. 1501155 61666... 5.50120-60.1,5 .. 2.901018 ...... 
5 EL 151 .:27.50 SORS 394 .. 9.500 = »a1Ea0 -6=16H6 _.... 1.75|99-80/2 2.90|1049 a 
(6T8) ..10.15 L497D 20.—|REN 904 5.— U 3007 .... 2.9011 T4 6 2. 
EAF2  T90]ELL1 .. 950057 2 _ Remo 8olRISA u... 1.900), 3605 a 6H6St. 2.25190.602,5 .. 2.90|1326 
ai P 2. i 505 .... 1.90 |1U4* .... 6.90 = 2. 
Ar AI goslEMI1* .... 750755 15 |REN a2 sg [RV2Pao 1.50|77 455 Sehlıts= 775|6 H8M .. 8.50)90-80/3 .. 2.90|1457 . 
EAF@2 ..805|EM4 .... 6307 B 715 ..25—|RmN 1004 45082300 55 aA. m ıV ae, ul ren 4.90,1461 . 
EB ......350[8M5 ..- 60|ygge  /a0.—|RLN 1102 as0lavsannn Ta |UAA a. 7200,65. molere 0 ga|4 AT .... 4.95j1562 . 
EB1r .... 55 EMIL .... 6300799 './390.— REN 1818 8.—RyzaB700 120 Ara 87260010 la... 4.95|1608 ...... 
EB2 ....52EM34 ....6307Bo9N ..30.— REN 1821 Toren 2.75 Ama2 7502-822... 20086 ang .. 9.—|1019 ...... 
EBA 0... 525 EMM .... 665| 7m 19/40 ..20.—|REN 1822 10— Ay 25 oma... mamma golocd © 42012776 .... 35011624 ...... 
EB EM 12 une LD1 .... 475|REN 1826 10.— RN m 3 15a m 2.656511 2 7 .... 3.50|1625 ..... 
EB4 ....7—|EQ8 ... LD2 .... 3.75 | RENS1204* 12.- |RY12H300 550 |uBR 11. 8— [25.751,86 20 Ag“ 10.1826 ...... 
EBcıt ..g—_ ES ..7507n5 ...10— RENSI214* 12.- |RY12P2000 5.50, Br 75 |. g0l2A3 .... 6 8.901629 . 
EBG3 5_|EU1 .... 450|7' 194 "35 _|RENSI224 15. RV12P2001 6.95 | ur 0  glaas  gsoleM7 638 Z5 .,.. 8.50|1632 
EBc 11 ..6—|EU2 .... 45017915 ....10.—|RENS1234* 15.- |RY12B3000 6.-- | pr, 1%. 10—2A6 85T ze... 79011633 . 
—|EU3 .... 450 a ei 2" |RV12P4000 3.— a | Be sQ7 . 5. 9 11701 . 
ERC33 .. 8.50 LG1 .... 1.50|RENS1254* 15.- |y, UBL3 ..10.—|2A7 ....5.906R7 Y_|8 NG .... 9. 
EBCAr .. molEne 450) 9"... 3.—|RENS 1264 7.705] 8728 1 usr2ı ..10—2B7 2.050658 "1 |28D7 .... 2.251702 ...... 
EBu 91 nun 450163 .... 5—RENSI27 15.842210 5 yer, 71 10502 D2ıPLal) Ierv "—_|30-90/0,1 A 2.90, 1738 .... 
Ave Eu LGa .... 3—|RENS 1284 9:35|09 990 2E|UCF 12 .. 9.50 506 SA 7 BO NG"... 5:50117065 .... 
EBF2 .... 5.— "0|LG6 .... 5.—!RENS 1294 9.35 "N ZIUCH 4 .. 9.5012x2 ....6.906scı 4 “ 1875 zur... 
BBFi . 8-20 u lien 4—|RE av ..BlycHhs ..10— 1391 2.90 1876 ...... 
EU 10 .... 4.50 “4 —|RENS 1374 d |RV258 ..20.— 5 ..10.—|3-8 + 2,9016 SD 7 : 
EBF 15 8.75 1a 12 450669... 4.— 10.50|Rv 275 950) VCH .. 8.013-92 ....290|6SF5 ..4 1877 22... 
EBF 80 8. 4510 ..15.—RENSI384 15.-IRy arg 12, |UCH 21 .. 9.50[3-9/2.6 .... 2.905 SF 7 i 1878 .... 
EBLI1 10. E14 0... 450 | 12* ..15.—IRENSI6AA 7.-|Rv 2500 ..50.—|UCH 42 .. 7.75|3,5-8,5/ 2x esse 3 1882 . 
EBL21 10er 15 0 550 LE lt .. T50|RENSIB1TA 10.- "OT TUCH 43 ..10.50100mA .. 2.06 SH 7 ß 
EBLI1 10. —Ey20 0 450166 16* ..15.—|RENSI818 10.-|8 03021 14,50|UCH 71 ..10.5013,5-10,571,5 2.901617 .... 4 
EC1 ... 7ley5ı 70] 6E 76 .... 3.—|RENS1819* 12-18 07/021 17,50 17CL 11 ..11.2013.5-10,5/2 2.06 sk 7 .. 4.75 
EC2 .... 7S5|pzZ1 450176 200 ..10.—|RENS1820* 12.-18 08/2 ....30.—|UEL11 .. 9.501344 .... 5.506 SL,7° .. 4.50 
EC 50 ....20.—|ez 2 "3 |LG 201 ..10.—|RENS1823410.-|S 1/0,2i ..12.50|EL 71 ..10.5013A5 .... 550|68N 7 .. 450 
ECC 4 .. 950|pz 4 9.75 LK 121 (MStV) |RENS 1824* Ss 75/2,5d 18.501UF 5 . 75013A8 .... 5506507 ..5.5 
ECC 81 ..12.30|07 11 "3'50114060 Z) ..4.50 10.90|S 50 (Osram) |UF6 .... 7.5013A 50 ....1250|6SR7 ..5.5 
nee 82 .10.25|mZ 12 .... 3,50 Ir 2 “ 20 RENSI1834* 12.- 2.90 UF9 ....7—3B7 ....25[6SS7 .. 4.50 
EF1 u. ERS Ale en RENS e Ss 321 iarene) IE 0 Ms nn. as or 6T 4,50 
ECF12 .. 9.50 « .B. R ; 2... 8.50 a Werde 
ECH3.... 9,50|52 150* ..29,50 |, 460 .. 7— RENS1884 10-|SA1 ....6— UF... 75013 NFNet* 1750 Gar, j m 
ECH4 ...85|FDD2% .. 3.95|LK 4110 .. .—|RENS1894 10.- |SA 100* ..20.—|UF21 .... W— 3 NFL* ..225016 v6 550 
ECH1 ..935|FK1 ....20.—|LK412 .. .—|RES09 2.—|SA 101* ..1750|UF4 .... —|3NFK* ..25016xX4 . 4.25 
ECH2A ..10.—|FZ1 .... T50|LK 4200 .. 9.—|RES 164 6.—|SA 102* ..17.50|UF42 .... 8.95|3 NFW* ..22,5016X 5 . 4.50 
ECH 35 ..10.—|GG 280 ..14.50|L.K 4250 .. 9.50|RES164d 6.20|SD1 .... 8.50|UF43 .... 8.95|3Q4 ....Bl6Y6 .... 750 
ECH 41 ..10.15)GIR 312/5 s LK 4330 ..70.—| RES 174 750|SD1A ..8.50|UF 80 .8.9513Q5 .... 5.5016 24/84 .. 4.50 “ BE 
ECH 42 .. 9.35 (RR145S) 490|LS1 .... 3—|RES174d 750|SF1IA .. 850|UF85 .... 8.955354 ....5.57A4A ...450150 -....... 4. DE seien 
ECH33 .10.15|GL1 ....1050|LS2 -: RES 364  8.50|Ste 350'02/03 UFM 11* 12.—|3V4 .... 757A7 . 5.9950 NG .... 9.40| 758 .....- 
ECH 71 ..10.15| Gle2000/1/3 12.- |LS 3 RES 374 11.— 10.50|UL2 .... 7.70|4-12/1 .... 2.907 A 8 . 1-0 AS .... 9.90 [886 ...... 
ECL11 ..10.75|Gle 5000'/02/06 |LS4 .... 3—|RES664d* 7.— |Sted 1000/1/1,5 |UL11 .... 8.75[4,5-11/1.1 2.9017B 4 .5.50150B5 .... 7.504687 ...... 
ECL 80 ..10.15 12.— |LS 411* ..70.—|RES 964* 8.60 12.50) UL 41 . 8.—14,3-9,5/1,1 2,90|7B 7 .4.75|50L6 ....10.50|1690 ...... 
ECL 113  9.45/Gle 10000/02/06| LS 50 .... 6—-|RFG 3 .. 9.90\Sted 1000/26 |UM4 . 7.—[4-1212x2A |[7B8 . 7,—|50-150/0,1A 2.90]4695 ...... 
ED ......10.— 19.50|LS 180° ..1450|RFG 4* ..15.— 15.—|UM11 .. 6.85 2.90|7C 5 . 4,50|50-150/60 mA 14696 ...... 
EDD 11 .. 7.50|G1240/1,5 1,—|LV1 .... 6&—-|RFG5 ..450|stv 70/6* 4.90|UQ 80 ....10.50[4-12/2,5 A 2.90|7C 7 . 4.50 2.90 14699 N .... 
EDD !11 8.9|GL 2403 15.—|LV3 .... RG12D2 250|Stv 515 3.25]UR 110 .. 1.65/4 G 1000 9.—|7F7 . 4.50|50-150/0,05 2.90|7193 ...... 
EE1* ....18.50[GL2100/3 15.—|LV 4* .... RG12D3 2.50|Sty75/152*4.90 | UYIN .. 3.35|4K 170 ..20.--|7F 8 . 4.75|51 6.5017475 ...... 
EE 50 .... 9.50|\GR 100 DA 6.95|LV5 .. RG12D6t 2—|StV100235Z 4.— |UY 2 . 2.104X 75B ..32.—|717 ...... 7.—|53 .. 6.5019001 ...... 
EEL TI ..10.15|GR 100 DM 6.95 |LV 13 .... RG 12 D 300 7.50 | Stv 100/602 6.25 |UY 3 .31014Y235 ..86|717 . 5.9056 ... 4.509002 ...... 
EF1* .... 850IGR 60/M 4.,50|1LV 30 .... 750|nG48 ....11.85| StV 100/200 8.75 |UY 4 .2104Y35 .... 8.657 N 7 . 4.50|57 .. 3.90|9003 ...... 
DAH 50 ..1250|EF 2* .... 850|GR 100’ M 550|MC1 .... 5.--|RG 62 ....12.—|StV140/402 4.25 |UY11 .. . 3.—15-151,3A 2.90|7Q 7 . 7.—|58 . 3.90[9004 ...... 
DB 372... .20.— * 3.50|GR 100/Z m. MC 1750 ..30.—|RG 63 ....30.—|StV150/15* 4.75]UY 21 .... 3.35/5-153,6 .. 2.9017 W 7 5159 2222.00. 7.50|9006 ...... 
DB7T2 .20— .. 8.50\ Fass. 48/8 4.50|IMF2 .... 4—|RG 64 ....22.50|StV150'20* 4.90 |UY 4 ....3.—|5C10P 17507 Y7 . 450/60 V/10 W 1.90]13201 A 
DB93 ..49.50|EF 6 . 5.50[GR 10072 m. |MStv RG 105 .. 9.—|StV150/40Z 4.25 |Urfa610 .. 4505R4 .... 5.3724 .... 4.50/60-180/0,2A 2.90]13201 E 
DB94 ..49,50\EF 6 bif .. 7.—|Fass. 48/10 4.50|140/60 2 .. 4.501 RG250 1000 25.- |StV150/200 14.50 | V 4200 5T4 5.50|8-24/0,7 A 2.90|65-130/0,15 A 113202 X 
DBC 2 .. 7.50 |EF 7* 8.501Gr 150 A  6.50IMW 6/2.. 80.—|RGN 354  2.50|StV150'250 19.— |(1404) 25015 U 4 5.5019 ........ 4.50 3.90 113204 














Die mit einem Stern versehenen Röhren sind nicht immer greifbar! Viele nicht aufgeführte Röhren sind in kleinen Stückzahlen am Lager! Walter Arlts großer Radio- 
Katalog mit über 1000 Bildern und über 5000 Artikeln DM. 1.- » Walter Arlts große Schlagerliste, seit 20 Jahren ein Begriff für außergewöhnliche Leistungen kostenlos. 


Arlt Radio-Versand Walter Alt te 


Telegramm - Adresse: 
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Duoton-Amato 


Das neue DUOTON-Hf-Tonbandgerät mit 
der erstaunlichen Leistung. Ein echtes 
Hochfrequenz - Bandgerät für Aufnahme 
und Wiedergabe. 
Lieferbar i. Baugruppen mit AEG-Lizenz. 
Interessenten wollen bitte AMATO - Son- 
derprospekt verlangen. 


... und meine Sonderangebote! 


Netztrafo für AZ 11 (4/6,3 V) 
Abstimmbesteck 15teil. mit Spiegel 
SIEMENS-Kondensator-Mikrofon und 
SIEMENS-Verstärker, 7a nur 41.50 
Perma-Chassis (Philips-Fertigung) 2 Watt, 
120 ®, Alnico - Magn. Spaltschutz, sehr 
leicht ansprech. ohne Trafo A 
Passender Ausgangstrafo 1.40 
Detektor - Apparat mit Spule u. Diode 3.— 
Lötdrahtwickel auf Pappe (40°) 

Umrandung f. Mag. Auge, weiß. braun 

od. schwarz m. Goldring, Bakelite 
Gerätestecker mit Spirale 
Tellerisolatoren, Bakelite 
Kristalltonarm, weiß mit Zuleitung .... 
Gitarrenmikrofon mit Zuleitung 
Kristallmikrofon, RONETTE 
Tischständer dazu, vernickelt 
OSRAM-Urdox U 2410 PL 
Klingeltrafo 3/5/8 Volt 
A-Röhrenfassungen 2-Loch-Montage 
SIEMENS-Pots ohne Sch. 0,5—1 M® log. —.40 
dto. 0,5 M&® linear ; 


Schaltuhr 3 - Tage - Federwerk, viele Ein- 
stellmöglichkeiten, Sie können Ihren 
Radioapparat für den ganzen Tag auf 
bestimmte Sendungen einschalten lassen. 
Mit allem Zubehör ohnz Gehäuse .. 13.-— 
ab 10 Stück 


Abgesch. Cu-Litze 0,75qmm ........ um 9.— 
SIEMENS - Mikrofonkabel, NLHCI 3x0,75 ®, 
starker Außen - Gummimantel 

Abgesch. Tonabnehmerschnur, 1,75 m 
Schaltdraht, isol. 0,5 ® Ku. verzinnt j. versch. 
Farben lieferbar % 3.90 
dto. ı mm ®, fabrikneue Ware % 7.— 
Abgesch. Litze mit Ku.-Geflecht und außen 
Glanzgarn-Umspinnung, ladrig 

dto. 2adrig 

Radiolitze, silbergrau, Kupfer, speziell für 
Zimmerantennen usw. % 6.75 
dto. 2adrige Flachleitung (wie UKW) % 16.85 
Kupfer - Geflecht - Schlauch zum nachträg]. 
Abschirmen von Leitungen, 0,2 qmm .. —.10 
dto. verzinnt für Leitungen 1—4 mm ® —.28 
Fernsehkabel, abgesch. 2adrig, neueste Aus- 
führg. weiß, spez. a. f. Außenleit. p. m 2.30 
Becher-Elkos 8 uF 500/550 V 

dto. PERTRIX 50+50 uF 350/385 V 

dto. NEUBERGER 16+16 uF 350/385 V .. 

dto. W & B 32 uF 350/385 V 

Rollelko 4 uF 350/385 V ........ 

(Alle Elkos mit Garantie) 


Vorstehende Preise sind NETTO-Preise 


...und für Tonbandamateur 
BASF-Tonbänder 350 m mit Kern 
AMATEUR L-extra 

7.95 17.— 
auf Bandspule zuzügl. 3.— 


Achtung! Fachhändler! 
Sind Sie schon im Besitze meiner neuen 
DUOTON - Preisliste für Tonband - Zubehör? 


Erhöhte Rabatte-Preisermäßigungen. 
Auf Wunsch mit Firmeneindruck 


LGH 
22.25 


Dieses eng. enthält keine Ostware. Prompt. 
Nachnahmeversand kurzfristig. Erfüllungs- 
ort: Neukölln. 


HANS W. STIER Radiogroßhandlung 
BERLIN-SW 29, HASENHEIDE 119, Postscheck-Konto 399 37 





Reparaturkarten Nachweisblocks 
T.Z.-Verträge Gerätekarten 
Reparaturbücher Karteikarten 


Kassenblocks 
unsere Mitteilungsblätter an 


Außendienstblocks 
Bitte fordern Sie kostenlos 














Radioteile-Großhandlung 


sucht einige VERTRETER zum 


mitnehmen preiswerter Artikel (Ware) 


Zuschriften erbeten unter Nr. 4140 W 


RADIOPRAKTIKER 
(RUNDFUNKMECHANIKER) gesucht. 


Titel Nebensache — Können entscheidet 
Ferner 


ELEKTROMONTEUR 


mit Gesellenprüfung gesucht. 
Ort: Wiesental/Baden 


Ang. m. Zeugnisabschr. v.Lohnansprüch. u. Nr. 4143 L 


Toronto 


Television Company 
130-134 Simcoe $t., Toronto, 
Ont. Canada 


sucht Autoradio-, Fern- 

sehtechniker u. Anten- 

neninstallateure. Be- 

werbungen mitLichtb., 

evtl.engl.Sprachkennt. 
usw. 


RADIO- 
PRAKTIKANT 


20 J., 7Kl. Oberschule, 
gute theor. Kennrnisse, 
1 Jhr. Werkst.- Praxis, 
sucht passende Lehr- 
stelle. Angebote er- 
beten unter Nr. 4106 $. 





Fertigungsmann 


MEISTER oder INGENIEUR 


für Schichtdrehwiderstände 
per sofort gesucht. 


Bewerbungen unter Nummer 4142 F 





Sonderangebot 
SEIBT-ELA-GERÄATE 


Universal-Vorverstärker 

(für Dyn.-Kristall- und Kondensator-Mikrofon) 
2stufig, Eingang: hochohmig, Ausgang: 200.9, 
komplett mit Röhren nur 


Einkanal.Verstärker 8W 

(auch als Steuerverstärker zu verwenden) 

2 Vorstufen, Gegentaktendstufe, Eing.: 100K2, 
Ausgang: 100 V — 8W — (12502) mit getrenntem 
Hoch- und Tieftonschalter. 3stufig: 


Fabrikneu, komplett mitRöhren.. 200.- DM 


Mischpult-Steuerverstärker (ohne Röhren) 
2 Vorstufen, Gegentaktendstufe, 4 Eingänge: 
& 100kQ, regelbar und abschaltbar, Hoch- und 
Tieftonschalter, 3 stufig, eingebauter Kontroll- 
"lautsprecher mit und ohne Aussteuverungsmeß- 
instrument. Ausgang: 100 V — 8W — (12502), 
235.— DM und 265.—- DM 
Endstufe 50 W 
Gege:ntaktendstufe m. Eingangsregler. Eingang: 
ca. 10k2, Ausgang : 100 V — 50 W — (50 2). 
Komplett mit Röhren 


Jedes Gerät ist eine kompl. Einheit und neuwertig. 


Zuschriften erbeten unter Nr. 4145 B 





Anzeigen für die FUNKSCHAU sind aus- 
schließlich an den FRANZIS - VERLAG, (13 b} 
München 22, Odeonsplatz 2, einzusenden. Die 
Kosten der Anzeige werden nach Erhalt der 
Vorlage angefordert. Den Text einer Anzeige 
erbitten wir in Maschinenschrift oder Druck- 
schrift. Der Preis einer Druckzeile, die etwa 
25 Buchstaben bzw. Zeichen einschl. Zwischen- 
ıäumen enthält, beträgt DM 2.—. Für Zitfer- 
anzeigen ist eine zusätzliche Gebühr von DM 1.— 
zu bezahlen. 

Zifferanzeigen: Wenn nicht anders angegeben. 
lautet die Anschrift für Zifferbriefe: FRANZIS- 


VERLAG, (13b) 


München 22, 


Odeonsplatz 2. 





STELLENGESUCHE 
UND -ANGEBOTE 


Radio - Verstärkertech- 
niker, perf. in Rep. v. 
Radio- u. Verst.-Anl., 
selbst. Arb. gew., Ver- 
kaufspraxis, notwend. 
Kenntn. in Tonaufn,, 
Führersch., einwandfr. 
verträgl. Charakter in 
Vertrauensstellg. Nähe 
Frankfurt/M. sof. ges. 
Ausf. Ang. mit Lohn- 
anspr. unt, Nr. 4130 A. 


Sehr strebs., mittellos. 
jg. Mann, 21 J., sucht 
Lehrstelle als Rdfk.- 
Mechan. mit Familien- 
anschluß. Zuschr, erb. 
unt. Nr. 4127 W. 





Strebs. RdfK.- Mech.- 
Meister, 28 J. m. best. 
Fachkenntn. möchte s. 
weiter entw. u. sucht 
daher Stellg. i. d. Ind. 
od. größ. Betrieb. Eig. 
PKW vorh. Ang. erb. 
unt. Nr. 4132 D. 


-Elektro- u. Radiomech., 
langj. viels. Prax. auf 
bd. Gebiet., liz. KW.- 
Amat., sucht neu. Wir- 
kungskr. evtl. Gesch. 
Ang. erb. u. Nr. 4136 P. 


Ri. & S.-Meßsend. SPU, 
Röhr. - Voltmet. UGW, 
sämtl. neuw., 15% unt. 
Fabrikpr. abzugeb. u. 
Nr. 4131 S. 





IR5 DM 4.70 u. and. 
abzug. u. Nr. 4133 P. 


Zu verk.: Amerik. Os- 
zillogr. m. 13-cm-Bild- 
röhre bill. DM 465.—, 
Perm.-dyn. 20-W-Laut- 
sprech. DM 45.—, Re- 
tina II mit Tasche u. 
Bel. - Mess. DM 300.—. 
Ang. unt. Nr. 4128 R. 








Alu-Bleche 1; 1,5; 2 u. 
3 mm 7.95 DM pro kg, 
in belieb. Abmessung. 
lieferb., jetzt a. Alu- 
Rohre u. Alu-Winkel. 
Jak. Hermanns, Drem- 
men/Rhld., Lambertus- 
straße 22. 





Musikschrank mit ein- 
geb. Radio 7-Krs. u. 
Telef.-Pl.-Spiel. 1002 u. 
20 Stck. neue Schallpl. 
Sonderangeb. nur DM 
395. Gengenbach, Die- 
ßen 5 am Ammersee. 


Gelegenheitskf.! 2 Tei- 
wa-Kondens.-Mikrof. ä& 
DM 70.-, 1 Lorenz-80-W- 
Verst. DM 500.-,1 Quarz- 
Meßsender DM 150.—., 
1 Pathe - 16-mm-Film- 
ger. Projektion 270 DM, 
1 Diager. 5xX5cm Dias 
DM 80.-, 100 Decelith- 
Schallpl. 30 cm DM 50, 
all. neuw. od. gut erh. 
Anfr. unt. Nr. 4129 BD. 


Kondens.-Mikrofon u. 
Magnetophon z. kauf. 
gesucht. STUDIOLA, 
Frankfurt/M., W 13. 











Günst. Geschäftsverk.: 
Radio- u. Elektrogesch. 
i. Industriegem. West- 
fal. krankheitsh. sof. 
abzug. Neub. m. 3-Zi- 
Whg. u. Werkst. Miete 
DM 200.—. Warenbest. 
muß mit übernommen 
werd. Groß. Laden m. 
2 Schaufenst. Angeb. 
erbet. unt. Nr. 4134 M. 





Abzugeb. geg. Ang. 
1 Telef.-Verst. 20 Watt 
(2X RS 241, 1X 604, 1X 
AF7, RGQz), 1 Verst. 
Klangf. (2X K].F. 71403, 
1X KIF. 70701 S, 1x 
KlI.F. 70504), 1 Torn.- 
Empf. Berta, 1 klein. 
Klappenschr. z. 10 Lei- 
tungen, 2 Tischfern- 
sprecher 33 (OB / SB). 
Off. erb. u. Nr. 4135 H. 





Umformer U 100, 12V 
1000 V 240 mA, entst., 
DM 58.—. H. Debelak, 
Göpping., Freiligrath- 
straße 24. 





Radioröhr. Restposten- 
ankf. Atzertradio Ber- 
lin SW 11, Europahaus. 





2—3 St. Feldfunkspre- 
cher b-c-f betriebskl. 
u. Orig.-Zust. od. ähnl. 
Sprechfunkger. zu kf. 
ges. Ang. u. Nr. 4137 N. 





Suche: Wellen - Um- 
schalt. Winkeltrieb für 
Empf. BC-342-N. Ang 
unt. Nr. 4138 P. 





Umformer 6 V= auf 
Wechselstrom beliebi- 
ger Spannung, sek. 100 
Watt, zu kaufen ges. 
Dr. Klinken, Wanne- 
Eickel, Dorstenerstr. 508 


Fahrber. NSU 
500 ccm. Suche: Meß- 
sender oder Röhren. 
Aßmann, Bremen, 
Keplerstraße 9. 


Biete: 


Bedeutende Mikrophonfabrik 


sucht rührige Vertreter im Zuge der Neu- 

organisation für verschiedene Postleit- 

gebiete. Voraussetzung PKW und Räume 
für Auslieferungslager. 


Zuschrift. unter Angabe v. Referenzen unt. Nr. 4139 P 
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ADIDERNOND 


Neue Skalen 


in eigener Herstellung 
kurzfristig lieferbar für 
ca 900 Typen 


AEG Mende 
Blaupunkt Minerva 


Brandt Nora 
Braun Padora 


DE TE WE Philips 
EAK Radione 
Eitra Saba 
Eumig 
Graetz 


Sachsenw. 
Schaub 
Grundig Seibt 
Hornyphon Siemens 
Kapsch Staßfurt 
Körting Stern 
Loewe Tandberg 
Lorenz Telefunken 
Lumophon Tungsram 
Wega u.a.m. 


WILHELM RUF 6 
ELEKTROTECHNISCHE SPEZIALFABRIK 
HOHENBRUNN bei München 


Ing. 
Gerhard Dammann 


Berlin-Schöneberg 
Badenschestraße 6 
Telefon 716066 





Laufsprecher- 
Reparaturen 


erstklassige Original- 

Ausführung, prompt 
und billig 

2 jährige Erfahrung 





Bastler und KW-Amateure 


verlangen gegen Einsendung v. DM -.20 in Briefmarken 
unsere 16 Seiten Preisliste mit den günstigen 
Sonderangeboten in 
Einzelteilen, deutsche und amerik. Röhren 
(6 Monate Garantiel) 
Wehrmacht- und Spezialröhren 


RADIOHAUS Gebr. BADERLE, Hamburg 


Spitalerstraße 7 - Ruf 327913 





'GEBRUDER STEIDINGER - ST.GEORGEN-SCHWARZWALD 


DB eutnndd gEßtH TEtofenemater-Tionzenf 







Spezialwerkstätte 


HANGARTER . WANGEN 
beiRadolfzell-Bodensee 





Radio 
Bespannstoffe 


in diversen Ausführungen ab 
Lager lieferbar. 


Rundfunktechniker 


Bastler 


Kennen Sie 
Cramolin? 
[3 


Eine Spur Cramolin zwischen den Kontakten an Hochfrequenz 
und Weilenschaltern beseitigt unzulässige Übergangswider- 
stände und Wackelkontakte. . 
Cramolin verhind. Oxydat., erhöht also die Betriebssicherheit 
Ihrer Geräte. 

 Cramolin darf in keinem Labor u. in keiner Werkstätte fehlen. 
1000 g Flasche zu DM 24.-, 500 g Flasche zu DM 13.-, 250 9 
Flasche zuDM 7.50, 200 g Flasche zu DM 6.75, 100 g Flasche zu 
DM 3.50, je einschließlich Glasfasche, sofort lieferbar, ab Werk 
Mühlacker. Rechnungsbeträge unter DM 20.- werden nachge- 
nommen (3 0/o Skonto). 


R. SCHÄFER & CO. 
Chem. Fabrik » Mühlacker / Württemberg 


Hermann Borgmann 
Weberei 
Wuppertal-E. Hochstr. 71a / 73 





Lautsprecher und 
Transformatoren 


WERBE -BLUM 


repariert in 3Tagen 
gut und billig 

















5-Röhren-6-Kreis-Vollsuper 
Baujahr 1950/51, u DM 154.- 


Wechselstr.110-125-220 V 


m.magisch. Auge, erstkl. 
Trennschärfe und Reich- 


ausländisch. Röhren 
für alle Zwecke. 







Größtes Sortiment, 


Pe weite, hervorr. Klang- 
Bruttopreisliste. gäte, Tonblende, Easl- 
holzgehäuse, Schwund- 

Sonderangebote ausgleich, Kurz-Mittel - 


Langwellen, Anschluß f. 
Plattensp. u. 2ten Laut- 
sprecher, eingebaute 
elektrische Synchronuhr, 
Stromverbrauch im Monat 2Pf. Mit Philips-UKW-Teil 
24.- DM mehr. In kurzer Zeit wurden über 150 dieser 


für Großabnehmer 


Ankauf - Suchlisten, 
übliche Garantien 





Inder 100000 fach bewährten und beliebten Violetta- 
Ausführung, mit 8 Röhren und 8 Kreisen. 


EIN HEIMGERAT, DAS ALLEN ANSPRÜCHEN GENÜGT 






Brillanter Klang - hochwertiger UKW Diskriminator. Super - Empfang 
Schallplattenwiedergabe mit eingebautem modernen 3 Touren- 
Schallplatten- Laufwerk - konkurrenzlos in Ausstattung und Preis 


TONFUNK GMBH : APPARATEBAU . KARLSRUHE 





Geräte ausgeliefert. Jeder Käufer ist begeistert. 






Frankfurter Technische 7 = Fee 
Handelsgesellschaft RadioFreylag 
Schmidt& Neidhardt Karlsruhe -Karlstr.32 “Ruf 6756 
az is größtes Fachgeschäft Mittelbadens 





Tel. 32675 Porto- u. Verpackungsfreie Nachnahmelieferg. Rückgaberecht 8 Tage. 
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Neue Röhren für Rundfunk, UKW und Fernsehen 


Eine neue VALVO Röhrenreihe der 6,3 V und der 100 mA Serie gibt jetzt die Möglichkeit, auch für hochwertige AM-FM (UKW) Empfänger 
mit einem Röhrensatz von 4 oder 5 Röhren auszukommen wie bei AM-Gerüten ohne UKW-Empfang. Die neuen Röhren haben so aus- 
gezeichnete Eigenschaften sowohl für AM-Empfang auf Mittel- und Langwelle wie für FM-UKW-Empfang, daß man den gleichen Röhren- 
satz für alle Empfangsbereiche von Langwelle bis UKW umschalten kann. Mit den neuen Typen ist eine Vielzahl von Kombinations- 
möglichkeiten für die Bestückung von AM-FM Empfängern gegeben, wobei trotz geringer Röhrenzahl hohe Empfindlichkeit, niedriges 
Rauschen und geringe Oszillator-Abstrahlung erzielt werden. Auch in Fernseh-Empfängern können die neuen Röhren für die verschieden- 


sten Zwecke eingesetzt werden. 


EABC 80, UABC 80 eine Dreifach-Diode-Triode in 
Noval-Technik 


Von den drei Dioden haben zwei einen niedrigen Innenwiderstand, 
die dritte Diode ist als Hochfrequenz-Gleichrichter üblicher Bauart 
ausgeführt. Eine der niederohmigen Dioden hat eine getrennte 
Kathode. Das Triodensystem entspricht weitgehend dem der EBC 41 
und hat einen Leerlaufverstärkungsfaktor u = 70. 


Anwendungen: 

Die zwei niederohmigen Dioden für FM-Demodulation in Verhält- 
nis-Gleichrichtern und anderen Diskriminatorschaltungen, 

die dritte Diode für AM-Demodulation und Regelspannungserzeu- 
gung, 

der Triodenteil für Niederfrequenz-Verstärker. 


EC 92, UC 92 eine steile Triode in Miniatur -Technik 
Sie entspricht in ihren elektrischen Daten weitgehend einem Einzel- 
system der Doppeltriode ECC 81, die aus der Fernseh-Technik 
bereits bekannt ist. 


Anwendungen: 

Für selbstschwingende additive Mischstufen mit geringem Eigen- 
rauschen und hoher Mischverstärkung, 

für HF-Vorverstärker im UKW-Bereich, z.B. in Gitterbasis-Schaltung. 


ECH 81, UCH 81 eine Triode-Heptode in Noval-Technik 


Bei dieser Röhre sind Triodensystem und Heptodensystem völlig 
voneinander getrennt, und auch die gegenseitigen Kapazitäten sind 
klein. Das Bremsgitter im Heptodenteil unterdrückt den Sekundär- 
elektronenstrom von der Anode zum Schirmgitter. Dadurch wird der 
Rauschäquivalentwiderstand erniedrigt, der Innenwiderstand er- 
höht, und die Streuungen dieser beiden Werte werden in engen 
Grenzen :gehalten. Mit diesen Eigenschaften ist die Grundlage für 
eine besonders vielseitige Verwendbarkeit der Röhre gegeben. 
Anwendungen: 

Heptodenteil + Triodenteil: 

Für normale Mischstufen mit Oszillator, 


Heptodenteil: 

Für Hochfrequenz -Vorverstärker 

für Zwischenfrequenzverstärker, 

für Mischstufen mit multiplikativer Mischung, 


Triodenteil: 

Für Oszillatorstufen, 

für selbstschwingende additive Mischstufen mit besonders geringem 
Rauschen, 

für Niederfrequenzverstärker. 


EF 85, UF 85 eine regelbare Pentode mit hoher 
Steilheit in Noval-Technik 


Es handelt sich bei dieser Type um die regelbare Paralleltype zur 
EF 80, UF 80, die in der Fernseh-Technik bereits weit verbreitet ist. 
Dementsprechend hat auch die EF 85 zwei Kathodenanschlüsse zur 
Verbesserung der UKW-Eigenschaften, außerdem als Voraussetzung 
für die Verwendung in Breitbandverstärkern geringe Kapazitäten 
und hohe Steilheit. 

Anwendungen: 

Für regelbare Breitbandverstärker, 

für regelbare ZF-Stufen bei AM-Empfang, 

für regelbare ZF-Stufen bei FM-Empfang, 

für regelbare HF-Vorstufen. 






EZ 80 eine indirekt geheizte Zweiweg-Gleichrichter- 
röhre in Noval-Technik 


Mit dieser Type ist eine preiswerte Gleichrichterröhre für den etwas 
erhöhten Stromverbrauch in AM-FM Empfängern geschaffen. Die 
Ausführung mit indirekt geheizter Kathode gestattet die Verwendung 
von Elektrolyt-Kondensatoren mit niedriger Arbeitsspannung; und 
die hohe Spannungsfestigkeit zwischen Heizfaden und Kathode er- 
laubt, die Gleichrichterröhre zusammen mit den übrigen Röhren 
an die gleiche Heizwicklung anzuschließen. Damit ergibt sich eine 
erhebliche Verbilligung im Stromversorgungsteil. 


